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דער געװאגטער פּאכדנ 


קאָמעדיע אינ דרי אקטנ 


פוג רוסיש -- 
כ. װיגאַ גורע 


כּהאטסקעקײַט, באשיידנקײַט, רויִקע זיכעױקײַט אונ דאָס װיסנ די טעכניק. ניט 
קוקנדיק אפ דער אויסעולעכער פּאָשעטקײַט פונ פּאָקראָװסקאיא, זעט מעג 
פונדעסטװעגנ, אז טאקע זי אונ ניט קאזעלסקי איו פּײיַק אפ עכטנ הע- 
ראָיַזמ, 

די קאָפעדיע , דער געוואגטער פּאכדני איז אָנגעשויבנ אפ א נײַעם, 
פארנ טעאטער, מאטעריאל פונ מאסעוונ פּאראשוטנ ספּאָרט ‏ די לירישקײַט 
אונ אופריכטיקער פּאטאָס פונ דער פּיעסע װעט אָנ שומ סאָפעק אופלאקערג 
אינ דער יונגט דעמ װילנ נאָכ מער צו דערציַענ אינ זיכ זעלבסטבאהערשונג, 
אנטשלאָסנקײַט אונ דרײסטקײַט, פאופעסטיקנדיק דערמיט די שוציפײיַקײַט 
פונ איר סאָציאליסטיש פאָטערלאנד. 


העלד פונ סאָוועטנ-פארבאנד: 
מ. װאַדאָפּיאנאָוו, 


אָנ טײ לנעמ ער: 


בורלאקאָװו 6 ברײַט--א ייַנגל 

גאליא 7 נעכײַענקאָ--זײַנ מאמע 
ראָזא 8 קאזימיר קאזעלסקי 
פּאשקא מעכאָוװו 9. קלאוודיא פּאָקראָוסקאי 
אנטאָנ 0. א קליינ מיידעלע, 


די האנדלונג קומט פאָר אפ איינעמ א פּלאצ פונ א שטעטל בא דער װאָלנצ 
דעמ 30:29 אװגוסט 1933-טנ יאָר. 


-טער אקט 


האובסט. א בוייטער װאָלגעיפאס, באם בועג טײַכ ליגט אױסגעשפּײײט 
א פלאצ פוג א קליינ שטעטעלע: 

;פלאצ אפג נאָמענ פונ אײַדשפאלטער א. ג. מאליגינ (געװעזענער קיוכ- 
לעכער בײַיביעגיקער'). אזוי איז אָנגעשויבנ אפנ גאסיברעט?. אפ איינ זײַט 
פונ פלאצ שטייט א הױז מיט א שילרל: .רײַקאָם אללקיופ', אפ דער צװייטער 
זײַט -א חײַול טיט א װעראנרע אײַנגעהילט אינ פליושטש, פארג הײַז? א גער- 
טנרל איג װעלכב ס'געפיגט זיכ אומגעהױער"צעװאָקסענע קוסטעס מיט ואָ- 
זעס. אפנ פּלױט פונ גערטנדל -אנ אופשריפט! ,די ואָזקס ניט טשעפענ. גע - 
כײַענקאָי. אינ ועימיט פונ פלאצ עטײַס א קײַלק;כיק אפישנ-בײַר? מיט 
אלטע צעויסענע פלאקאטנ. בלױזאיינער פוג זיי איז א פוישער: .ג אָ ר איג- 
גיכנ! אינ סטואמי! .איג די טיפסענישג ג1אָכ ליים". 

פוג פלאצ צום טײַכ, גייענ הילצעונע טועפּלעכ מיט א צענואָרענטם אָנ- 
לענ. דער װינט צופט אוום דעמ גע17נ בױם אוג טוײַנט אוומ די בלעטער אי- 
בערנ קוומענ פּלאצ. די זוג פארגייט. 

פונ יײַזְאָם לױפט אוױס בוײַס -א צװעלפיאָריקער פּיָאָנעי--אוג שנײַוט 
האסטיק דווכ דעם פלאצ. 


נרײַט: איכ װעל אלצ אײַנאָרדענענ! איכ'ל פּערזענלעכ אליינ אלצ אײַנאָר- 
דענענ! (אנכלױפט). 


פונ וײַקאָם פראלנ אוױס: ראָ זא--א פולע, טומלריקע קאָמיוניסטקע, 
פּאשקא מעכ אָװ--א געזינטער פאוױטלטער באַכעי, ג א ליא--א שלאנק 
שיינ מייו? אינ א פּאָנעיישנ האלוזטוכ, אוג אנ טאָ ג--א פיו-אונ-צװאנציק" 


יאָריקער ניט הױכער באָכער. 
ראָזא: אוב איר װעט הײַנט אויכ פארשפּעטיקנ אינ .זאגס', װעל איכ מיט 


אײַכ ניט ריידנ! 
פאשקא: אונ טײ טרינקענ װעלנ מיר אלציינס קומענ. מיר װעלנ שרײַען 


ביטער" אונ זיכ קושנ מיטנ נײַעמ פּאָרל, 
רֹאָזֹא (עסס אג עפי): נאט, כאכּט אנ עפּל אפנ װעג. כאסענע-מאטאָנעס. האָפּ 


(װאומט איינ עפ? ג א ליע ג, אוג אייגעם אנט אָ גע ג1). 


פאשקא: אונ מיר? 


ראָזא: מער האָב איכ ניט, ס'ט זיכ באגיינ! 

גאליא: אנטאָג, צעטייל זיכ מיט פּאשקענ! 

אנטאָנ; מיט פארגעניגנ (װיל צענרעכג דעמ עפל). אײַזנדשטארק. ס'ט אימ ניט 
צעברעכג. אָט באלד װעל איכ מיט א מעסערל.. 

גאליא: גיב אהער (נעמט צו דעם עפּנ). פּאשקא, האָפּ! (ווארפט). צעברעכ! 

פַּאשַׂקא (פּוּוט צעברעכנ, קרעכצט, דער עפּל ברעכט זיכ ניט: ‏ איכ קאָג ניט, 

גאליא: קכ, איר העלרנ! 

פּאשקא (לייגט רעמ עפּל ארײַנ איג קעשענע): איכ װװוע? אימ אליינ אופעסנ. 

אנטאָנ: קאראול--מע האָט מיכ באראבעוועטן : 

ראָזא: יאָ, גאלקא, אונ דו װײסט װעגנ װאָס מע װעט דיכ פרעגנ אינ ,זאגס' 
אונ ויָאווי צו ענטפערנ? 

גאליא: גיינ, 

ראָזא: קום איכ װעל דיר אויסלערנענ (זי גײיעג אװעק איג רײַקאָט). 

פּאשקא (נעמס אוױס פונ קעשענע דעמ עפל): נא, אנטאָנ! (צענרעכט גלײַכב רעמ עי 
אפ צװיי טיילג, ניט אייג טיי? אנטאָנעו, די אנדערע עסט ער אלייג) ‏ גע-שמאק! 


אנטאָב: גיב א האנט, פּאשקא. סארא טשוראק דו ביסט (וויקט אים הייס די 


האנט), 
פאשׂקא (נאשיידג): װײיס איכ װאָס... 
גאליא (לױפט אוױס פונ רײַקאָם): *ויםנ מיר, אנטאָג, 
פאֲשׂקא (זינגט). 


עפשער דארפ איכ זײַג אינ קאס, 
אופגערעגט פארזאַיגט גאָר זײַג. 
מײַנ בזסטערי פרײַנט גייט איג זאגס. 
ס קאָג זײַג, סיקאָנ זײַג. 


עפשער װעסטו האָכנ גליק, 
מיט רײַג געליבטער *9בג פײַנ. 
פרירג, ליבע, א קינר אינ ויג 
ס'קאָג זײַנ, ס'קאָג זײַג. 


רֹאֲזֹא (אינ פענצטער פונ רײַקאָט): עסשער קאָנ זײַנ, אז דו זאָלסט זיי לאָזנ צורו 
אונ ארײַנגײג אינ רײַקאָמ} 
פּאשקא: ס'קאָנ זײַנ, ס'קאָנ זײַנ.., 


ראָזא: פאשקא, הער אום זיכ נאריש צו מאכנ! גי פארענדיק שרײַבנ דאָס 
ארטיקל. 


פֿאֲשקְא: דו ביסט דאָכ דער רעדאקטער, דארפסטו פארענדיקנ. 


ראָזֹא; איכ רייד מיט דיר ניט װי א רעדאקטער, נאָר װי א מיטגליד פוב 
ביוראָ. (וי גיט א קלאפ צו דאָס פענצטער. פּאשקא גייט ארײַג אינ רײַקאָמ). 


אפ דער בינע בלײַבן א נט אָנ אוג ג א 5 יא אליינ, זיי זײַנענ אופגע- 
רעגט, אונ זעעג אויס װי פארשיקערט. 


גאליא: זע וויפל בלעטער, 

אנטאָנ: דער הארבסט לאָזט זיכ פילנ. 

גאליא; מיר װועלנ פארשפּעטיקנ. 

אנטאָנ:; אוואדע, װעלנ מיר פארשפּעטיקנ, 

גאליא: אנטאָנ! 

אנטאָנ: װאָס? 

גאליא: גאָרנישט. 

אנטאָנ: נאָר פונדעסטוועגנ? 

גאליא: איכ האָב דיכ זייער ליב, אנטאָנ! 

אנסאָנ: נײנן איכ כינ א טיפּעש! איכ בינ אנ אִייזֹל! איכ בינ אנ אָפּאָרטו- 
ניסט! אפ דער זיצונג האָב איכ זיכ קוימ אײַנגעהאלטנ איכ זאָל דיכ 
ניט א קוש טאָנ פאר אלעמענ אינ די אױגנ! איבערבויגנ זיכ איבערנ 
סיש, איבערג גראפינ, איבערנ גלעקל אונ קושנ. גלײַכ אינ די לִיפּנ 
אָט אוול (קישט זי שטאוק). הײַנט נאָכ דער באראטונג וועלנ מיר גיינ 
צו דער װאָלגע, מיר װעלנ פאָרנ אפ א לאָדקע... 

גאליא: ביידע אליינ... 

אנטאָנ: אפ א גאנצער גאכט,., 

גאליא: אונ מיר װעלנ זיכ שוינ מער ניט צעשיידנ... 

אנטאָ1: איכ שטעל זיכ ניט פאָר װיָאזוי איכ װאָלט געקאָנט לעבנ אָנ 
דיר, 


(גאליא: אוג אינ אורלויב וועלג מיר פאָרג צוזאמענ... 


אנטאָנ: קייג קאווקאז... 

גאליא: צום יאם. ס'װאָלט שױנ לאנג צײַט געװענ דו זאָלסט פאָרנ אינ אור- 
לויב. זעסט אויס א שרעק, בלויו די נאָז איז געבליבנ. 

אנטאָג: אונ בא דיר די אױגנ! אוױסגעצײיכנטע אױגנ! װי האָב איב זי 
פּריער ניט באמערקט! 

גאליא: מײַנע אויגנ זײַנעג אזעלכע פונ זינט דו האָסט זי באמערסט. 

אנטאָנ: גאלקאן 

גאליא: װאָס? 

אנטאָנ: גאָרנישט, 


| גאקיא: נאָר פונדעסטוועגנ? 


אנטאָ1: איכ האָב דיכ זייער ליב. איכ האָב דיכ ליב װי א לעמפּערט, 
װי א לײב, װי א סעקרעטאר פונ רײַקאָמ, איכ האָב דיכ ליב אינ צװלי 
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מאָל, אינ דרײַ מאָל מער. אלע טאָג פיל איכ, אז איכ האָב דיכ הײַנט 
ליב שטארקער פונ נעכטנ. אונ ס'דוכט זיכ, אז שוינ מער ליב װאָבנ 
קאָנ מענ ניט. אונ אפ צו מאָרגנס האָב איכ דיכ ליב נאָכ מער. 

גאליא: אָט איכ פיל אויכ דאָס זעלביקע... 

אנטאָנ: נאָר איצטער דוכט זיכ, אז מע קאָנ שוינ אינדערעמעסנ מער ניט 
ליב האָבנ. דו האָסט זיכ אינגאנצנ אינ מיר באועצט, װי עפעס א בִיז 
גאָר צארטס, װי מײַנ אייגנס... 

גאליא: אנטאָג, דו ביסט אנ אייגנטימער! דו ביסט א קולאק! 

אנטאָנ: יאָן איכ װער שיקער, װענ איכ קוק אפ דיר. איכ וואקל זיכ אפ די 
פיס פונ ליבע, פּונקט װי דער לעצטער נידעריקסטער שיקורניק... 

גאליא: דו ביסט אזא ערגסטער, א צוריקגעהאלטענער. איכ דערקענ דיכ ניט 
אנטאָנ! 

אנטאַנ: איכ בינ שיקער, גאלקא! איכ דערקענ זיכ אליינ אויכ ניט. עס פארכלי- 
נעט מיכ אליינ מײַנ אייגנ דרײיסטקײַט אונ געװאגטקײַט! אוב דו װילסט 
קאָנ איכ דיר איצט אויסזינגענ די אוּװערטיורע פונ ,קארמענ"? אָדער 
איכ װעל אומווארפנ אָט דאָס דאָזיקע אפישנ-בײַדל, אונ אוב דו װילסט 
גאָר װעל איכ דיר ברענגענ צוטראָגנ פונ דער װאָלגע א פּאראָכאָד? 

גאליא: נאָר דאָס איז דאָכ א כוליגאנישקײַטן.. 

אנטאָנ: באמ-בארא-באמ-באראדבאמ-בארא... 

גאליא: ליבינקער מײַנער! אױ, סארא נאר., דו װעסט מיכ שלאָגנ, אייפער- 
זיכטיק זײַנ, ארויסרופנ אפ א דועל... 

אנטאָנ: ניינ, שלאָגנ זיכ אונ אייפערזיכטיק זײַנ װעל איכ ניט. אואדע, װעט 
עס מיר שטארק װײ טאָנ, עס װעט מיכ שטארק באליידיקנ, נאָר אײ- 
פערזיכטיק װעל איכ ניט זײַנ, 

גאליא: גאר דו אײנער, דו ועדסט װעגנ דעם ערנסט.. דו מענסט לאכנ 
פונ מיר, אָנוופנ דאָס א שווּע, נאָר קײנמאָל, דו הערסט, קיינמאָל 
װעל איכ זיכ מיט דיר ניט צעשיידנ, מיט מײַנ טײַערנ, מיט מליג ליבנ... 

אנטאָנ: מיט דעמ ריכטיקנ (נעמט זי אוום) עמעס. (קוסט זי). 

פֹאשַׂקא (אג פענצטער פוג רײַקאָמ): טויגעניכצנ! שוג דאָס פינפטע מאָל װי 
איר פארשפּעטיקט... 

אנטאָנ: נו, געגאנגענ! 

גאליא: די דאָקומענטנ האָסטו מיט זיכ? 

אנטאָנ (זכט איג רי קעשענעס): דעמ פּאספּאָרט האָכ איכ ניט. אינ רײַקאָם איּו ער. 

גאליא: גיכער, אנטאָג, מירג טאקע איג דערעמעסנ פארשפּעטיקג, 

אנטאָנ: גאליא!... 

גאליא: װאָס? 

אנטאָנ: גאָרנישט! 

גאליא: נאָר פונדעסטװעגנ? 
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אנטאָנ: איכ,.. 
גאליא: האָב דיכ,., 
פא?קא (אינ פענצטעי): װאָס? 
גאליא: ניט דײַנ אייסעק. 
ג אליא אונ א נט אָ נ גייענ ;רײַג אינ וײַקאָמ. אינ די פענצסער בלײַננ 


ואָזא אונ פא שקא. 


ראָזא: פאשקא, דו װאָלסט קײנמאָל ניט געקאָנט ליב האָבנ װי אנטאָנ גא- 
ליענ. 

פּאשקא: װי אנטאָנ גאליענ? איכ װאָלט געקאָנט. 

ראָזא: װעמענ? גאליענז 

פּאשקא: דו פרעגסט מיכ װי א רעדאקטער? 


ראָזא: ניינ, װי א מיטגליד פונ ביוראָ. (זי מאכט צו דאָס פענצטער, אוב פאשקט 
אויכ), 


אט רער װעיאנדע פונ דעמ אנטקעגדיקנ הײַול גייענ אוױס: ק אזעלססי-- 
א מאנספּארשױו, א מענטש פונ א יאָר פינפאונפערציק איג קראגעס. ער איז הי 
שטענדיק א בימ? בענעלופג אוב געכ ײַעגקע--אג ענעיגישע, כליענדיקע 
פערציק-יאָריקע אלטאַנע, איג די הענט האלט זי א גראפינטשיק נאליוקע אוג אנ 
ארנוו. ק אזעלסקי אונ נ עכײַענקע האָבג זיי אונטערגעהערט. 


קאזעלסקי: אונ אָטיאָ דער צעדרייטער ואגט צו רייונ װעגנ ליבע או גץ- 
װאגטקײַט. א כױדעש, אז מע לעבט אומגעזעצלעכ, אונ צװיי װאַכנ 
האלט מענ אינ אײנ גײנ אינ ,זאגס" אונ קאָנענ בעשומויפנ ניט בא- 
װײַזג. העלדנ! דאָס זײַנענ -, די העלדנ פונ אונדזער צײַט"! 

נעכײַענקאָ: אײַ, האָב זײ דאָרטנ! ניט קיינ העלונ -נו, איו דאנקענ גאָט. 
װעט זײַנ װײניקער אגמעסנעפעש. דערציילט, קאזימיר אדאמיטש, דער- 
ציילט װײַטער, | 

קאזעלסקי (עצטיפאַר דערציילג): אכ, זאָג איכ געאָרגינעס? איר דארפט א בו- 
קעט פונ געאָרגינעס? טאראנ! איכ זעצ זיכ אפנ ,בלױענ פארמאנ", פֹּלי 
אריבער דעמ פראָנט, פלי ארײַנ אינ גראפ פּאָטאָצקיס גוט, מיט א דא- 
זירנריקנ פלי גיי איכ איבערנ סאָד, מיט די פליג? אונ מיטנ עק שנלַױ 
איכ אָנ בלומענ. איר װעט ניט גלויבנ, נאָר אינ גראפישנ הויו איז אײיג- 
געשטאנענ דער דעניקינישער שטאב. א פּאניק, פארשטייט זיכ! א שי- 
סערײַ! איכ האָב זיכ דערװײַל אופגעהויבנ אינדערהויכ. איכ טו א קוק 
א סנאריאד קלאפּט אראָפּ בא מיר פונ פליגל די בעסטע ראָזע. װערג- 
דיק באשאָטנ פונ א פּוליעמיאָטנ-פײַער, לאָז איכ זיכ צוריק אראָפּ, הייב 
אופ די ראָוע אונ װידער פלי איכ אויבער דעם פראָנט צוריק. זעצ 
זיכ אראָפּ אפ דער ערד. איכ רוליעווע צו צו איר שטוב. דער אעראָפּר 
לאנ אין אינגאנצנ אײַנגעטונקענ אינ בלומענ. זי ליגט נאָכ אינ בעט 
אָט שרײַ איכ איר ארײַנ אינ פענצטער--אײַער בוקעט פונ ראָועס!". 
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! נעכײיענקאָ: פונ געאָרגינעס! 

קאזעלסקי: װאָס פארא געאָרגינעס! אָנקוקג האָט זי זי ניט געקאַנט. איכ דער- 
קלער דאָכ אײַכ: ראָזעס, טיי-ראָזעס. , אָט--שרל איכ צו איר--ראָזעס! אונ 
פאר יעדער אָפּגעריסענער ראָזע האָט מענ מיר געקאָנט אָפּרײַסנ דעמ 
קאָפּ!* צי דארפ מענ דענ אײַכ נאָכ דערציילנ, בירגערנ נעכײַענקע, א! 
זי איז געװענ מײַנע... ' 

נעכײענקאָ (אייפעיזיכטיק): מע דארפ ניט. פונ מײַנעטװעגנ האָסטו נאָכ קייג- 
מאָל ניט ריזיקירט מיטנ לעבנ. 

קאזעלסקי: שוינ פינפ יאָר װי איכ האַכב אװעקגעװאָרפג די אװיאציע, אם 
א בענק? װעל איכ דאָכ ניט ריזיקירנ מיטנ ?עבנ! 

נעכײענקאָ: יאָ, דאָס איז געװענ א דרייסטע געוואגטקײיט... 

קאזעלסקי: אונ אנ עמעסע ליבע!.. 

בר יט (נױפט צום רײַקאָט): איר גייט שוינ אמאָל, צי ניינ? די זאגסיסטנ גײענ 
אװעק, װאָס איז דאָס פאר א ליבע? 

1 עכײַענקאָ: גי שוינ אהיים, שאפערו 

ברײַט: צו מיר זײַנעג געקומענ אָקטיאבערלעכ, פארװאָס האָסטו זיי ארויס- 
געטריבנ? 

עכײענקאָ: האָט זיכ פארבונדג דער רועכ מיט פּיצלעכ קינדער! זײ זײַנענ 

געקומענ, אויסגעפאטשקעט דעמ דיל. אָפּגעריסנ ראָזעס. פאר יעדער 
אָפּגעריסענער ראָזע װע? איכ דיר אָפּרײַסנ דעמ קאָפּו 


ברײַט: איכ צערײַס זיכ פונ אָנלאָדונגענ: איכ בינ אי רעדאקטער, אי קאפּי- 
טאנ, אי אנ אָנפירער פונ שטעונד?. איכ קאָנ ניט זײַנ מיט מײַנע 
עלטערנ. צוואנציק מאָל האָט מעג דיכ אײַנגעלאדנ אינ שול? אפ א זי- 
צונג פונ עלטערנ-ראט! 

נעכײענקאָ: איכ האָב געשפּיגנ אפ די עלטערנ אונ אפ זיערע ראטנ. 


ברײַט: מאמע, דו ביסט אנ אנטיגעזעלשאפטלעכער מענטש, דו ביסט א מאכ- 
שייפע! 


נעכײַענקאָ: װאָס? 

ברײַט: אלע קינדער זאָגנ, אז דו ביסט א מאכשייפע, 

נעכײַענקאָ: איכ האָב דיכ דערצויגנ מיט מײַג הויקער, איכ וועלניט קוקנ אפ 
דײַנע , טשינענ* -איכ װע? דיר פּאטשנ אינ די פּיסקעס װיפל אינ דיר 
װעט ארײַנ. דו מיַעסקײַט, דו! 

קאזעלסקי: ער איז א געבוירענער טאלאנט, ער בױט גאנצע נעכט מאָדעלנ 
פאר גיגאנטישע אעראָפּלאנענ. 

נעכײַענקאָ: אכ, פאָטער אונ הים?! בא לײַטנ זײַנענ קינדער וי קינדער 
אוג בא מיר: קאפּיטאנ ברײַט! אָט, פּונקט װי א דרעסירער פונ ויל- 
דע כײייַעס. 


ברײט: ברײַט -דאָס איז פאדקירצט. אונ אינ דערעמעסנ הייס איכ: , ברירער רײַט". 

נעכײַענקאָ: אָט, פּונקט װי א קלאָוּנ אינ צירק, אָדער א טשעטשאָטקע-טענצער. 

קאזעלסקי; ברירער רײַט דאָס זײַנענ בארימטע קאָנסטרוקטערט אונ אום- 
שרעקבארע העלדנ ווילבור אונ אָרװי?ל. 

נעכײַענקאָ (צו קאזעלטקי: איכ װייס ניט צי זײַנענ זי העלדג אָדקר 
עקסצענטריקער, דאָס ווייס איכ ניט. איינס אָבער, װײס איכ יאָ, אז אום- 
זיסט טרײַבסטו דאָס קינד צו װערנ א לופט-פל;ער. (צו ברײַטג) גל 
אהיים! 

בריי ס: איכ װעל ניט גיינ. 

נעכײענקאָ: גי אהיימ! 

ברײַט: איכ האָב אפילע ניט אינ זינענ! 

געכײַענקאָ: גי אהיים! (זי גייט ארײַג איג שטוגמיט ‏ אזעלסקיג). 


3ריט (שײַט איר נאָס: אופגעבלאָוענע אלמאָנע! איכ גי אװעק פונ דיר. 


איכ װיקטאָר נעכשענקאָ--ברידער-רײַט, האָב דעמ נײַנ-אוניצוואנציקסטנ 
אװגוסט איבערגעריסנ אלע באצ;ונגעג מיט מײַנ געװועזענער מאמענ, 
(באגעגנט זיכ טיט די ארױסגייענדיקע פוג רײַקאָב ג א ?יעג אוג אגטאָגעג) 
וועגנ װאָס איכ טײי? אײַ כ מיט, אז איר זאָלט עס ויסג. 


גאליא: װעגנ װאָס? 


בּרײַט: װעגנ דעמ, אז איכ נעם אראָפּ פונ זיכ די פאראנטװאָרטלעכקײַט פאר 
- אײַער כאסענע. איבער אײַכ לויפ איכ אומ װי א מעשוגענער איבערנ 

שטאָט, פארהאלט די אָנגעשטעלטע, רײַס זיכ אָנ אפ גראָבקײַטנ פונ 
פרעמדע אלמאָנעס... שוינ זאָלט איר גיינ! 

אנטאָנ: דו ביסט עפּעס א ,טשודאק", ברײַט. דו ביסט צוגעפעסטיקט צו 
א רונג אָקטיאבערלעכ, איז זײַ אװי גוט אונ קאמאנדעהט מיט זײי, 
אונ מיר קענענ שוינ דיר ניט פאָלגנ אױכ. 

גאליא: אָדער אוב דו װילסט, איז װארט צו א ביסל, װעסטו קאָמאנדע- 
װענ מיט אונדזער אָקטיאבערל, 

בורלאקאָוו (קומט אָנ. ער איז א גראָװער, דיקעו פריילעכער מענטש, אָנגעטאָג איג א פלאָט- 
היטל. ער איז גאליעס פאָטער אוג דער נאשטאלניק פוג האפג): אימ וילט איר 
פארטרויענ אײַערע קינדער? נאָר דאָס קאָנ מענ דאָכ אָנוופנ ,, קינדער- 
מאָרד*! איכ באגריס אײַכ יונג פּאָרפאָלק אונ לאד אײַכ אײַנ אס מיטיק. 

גאליא: נײנ, ניינ, מיר זײַנענ נאָכ ניט קינ פּאָרפאָלק! 

ברײַט: מיר זײַנענ נאָכ אינ זאגס ניט געװענ! 

אנטאָנ: איז געגאנגענ! 


זיי לױפנ, שטױסנ זיכ אָנ מיט ר אָ זע:, װעלכע איז ארױסגענאנגעג פוג 

רײַקאָם מיט א פאריסענעמ קאָפּ אוופ אינ מיט א טעלעגראמע איג האנט. עס 

הערט זיכ דאָס געוויש פונ אג אעראָפּלאנ. ב רײַט, אגטאָג, ג אליא אונ 
בורלאקאָװ פארײַסג אױכ די קעפּ ארום. 


בּרײַט: אוי, װי הויכ ער הייבט זיכ. 

בּור?אקאָו: א נײַע קאָנסטרוקציע. 

גאליא: דאָס איז , דאָס לאנד פונ די סאָװעטנ". 

אנטאָנ; אונ איכ מיינ, אז דאָס אין , דאָרניע קאָמעטא". 

פֿאשׂקא (אינ פענצטעו): אָהאָ, סארא ,ינקערס"! 

ברײַט: ,אנטי! 

פּא?קא: ,יונקערס"! | 

קאזעלסקי (נײט אווס פונ געכײַעגקעס שטוב): איכ הער דאָס רעװענ 
צוויי-מאָטאָרדיקנ ,פארמאנ"! 

בריט: , אנט"! 

פאשקא: .יונקערס"! 

גאליא: ,דאָס לאנד פונ די סאָװעטנ"! 

אנטאָנ: , דאָרניע קאָמעטא", 

פּאשקא: א ,יונקערט"! 

ברײט: אנ ,אנט"! 

פּאשקא: אָ ,יונקערס"! 

קאזעלסקי: איר לופט-אמעראצים! דאָס איז א ,פארמאנ". 

גאליא: ער לאָזט זיכ אראָט! 

קאזעלסקי: ניט ער לאָזט זיכ אראָפּ, נאָר ער נידערט אראָפּ, 

גאליא: יאָ. יאָ, טאקע, ער נידערט אראָפּ, 

קאזעלסקי: ניט ,ער נידעט אראָפּי נאָר ער פארלירט די הייכ. 

אנטאָנ: ער איז שטיל געװאָרנ! 

קאזעלסקל: ניט ,ער איז שטי? געװאָרנ", נאָר ער האָט צוגענומעג דעמ גאז. 

פאשקא: ער קוקט װוּ זיכ אראָפּזעצנ! 

קאזעלסקי: ניט ,װוּ זיכ אראָפּזעצנ", גאָר ער זוכט אנ אראָפּזעצונג-פּלאצ. 

כּרײַט: , אנט 9*! ,די פליגל פונ די סאַװעטנ"! 

קאזעלסקי: דו שנעק אײנער! מיכ, אנ אלטנ לופט-װאָלפ, לערנסטו. איכ 


דערקענ אנ אעראָפּלאנ מיט פארמאכטע אױיגנ. דאָס איז א ,פארמאנ". 


נעכײַענקא (טואָגט איויס פונ שטוב א בינאָק:): ס'איז אופגעשריבנ: 
,אנט... 9.. פססר". 
ברײַט: אזוי איז עס טאקע -,די פליג? פונ די סאָװעטני! 


בּורלא אָוו: דו ביסט אָפּגעשטאנענ פונ לעבנ, דו לופט-פליִער קאזעלסקי 
ָּ א ק 
פאשקא (שפּרינגט ארױס פוג פענצטעו): וי ער דרייט זיכ עס דאָרט. 


פונ אלע פענצטער שטעקנ ארױס קעפּ, פאריסענע צום הימל, אונ איג רי זעל. 
ביקע פּאָזעס שטעלג זיכ אוועק אלע אָנגעקומעגע אטנ פלאצ--קאָמיוגיסטג, טרק- 
גער, פי שער, קינדער. 


קאזעלסקי; אָפּגעריסנ זיכ! בא דעמ דאָזיקנ קאלאָש האָט זיכ אָפּגעריסג דער עק. 
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בורלאקאָוו (וייער גיכ} ער פליט! 
ברײַט (זײער ניכ): דער עק איז גאנצן 
קאזעלסקי (זייער גיכ);: א פליגלן 
ברייט (ייער גיכ): דער פליג? אין גאנצן 
גאליא (זײער גיכ): דער מאָטאָר! 
אנטאָג (זײער גיכ): ניינ! 

פאשקא: (זײער גיכ): א זאק! 
בּורלאקאָוו (זייער גיכ): די פּאָסט! 
רֹאָזֹא (זײעי גיכ); עס פליטן 

אנטאָנ (ייער גיכ): האָט זיכ אופנעעפנטן 
נעכײַענקאָ (ײיער גיכ): א זאָנטיקו 
קאזעלסקי 

ברייט (צוזאמענ): א פּאראשוט! 
ראָזא 

פאשקא: א פּאראשוטיסט! 
נעכײענקאָ: פאָטער איג הימל! 
קאזעלסקי: א דרייסטער יאט! 
נעכײַענקאָ: א זעלבסט-מערדער! 
ברײַט אָט א הינטישער זונ! 

ראָזא:; ער'ט ברעכנ דעמ קאָפּו 
אנטאָנ: מאָלאָדיעצ! 

פאשקא: עס טראָגט אים אװעקו 
גאליא: אהער צו אונדו! 
אנטאָנ: צו דער װאָלגע! 


אלע לויפג מיט פאריסענע קעפ אפ רעכטס. 
ברײט: ניינ, אינ פעלד ארלינ! 
אלע לויפנ אפ לינקס. 
ראָזא: אפ פּוגאטשאַװער! 


אלע, שטױסנדיק אונ שטופנדיק אײנער דעמ אנרעיג, לױפג איג דער טים פוג 

דער בינע. אינ דער צײַט לאָזט זיכ אואָפּ אפג אװאנסצענע מיט א פאראעוט 

קלאוודיא פּאָקואָװסקאיא, א געל מיירל מיט זומער-שפריגקלעכ אפג פּאָנעמ. זי 

| גייט אָנגעטאָנ איג א װײַסנ אינסטרולטעוישנ קאָמבינעזאָג מיט א פּילאָטישער 

מאסקע מיט ברילן, װעלכע זי נעמט באלר אואָפ. אלע גיבנ זיכ א לאָז צו איר, 
גאָר זיי שטעלג זיכ אָפּ מיט שועק אפ עטלעכע טריט פונ איר. 


קלאווא (פּאָרעט זיכ מיטג פּאראשוט): העלפט-זשע מיר אָפּשפּיליענ דעמ קאראפונ. 
א שטימ פונ פענצטער: אָט באלד װעט זי שיסנו 


די קאָמיוגיסטנ כאפנ דעם פאראשוט אונ העלפנ אימ אָפּשפּיליעג. 


קלאווא (גייט אוום אפ די טרעפּ, אונ גלײַכ װי עס װאָלט גאָר ניט געשענ, הייבט זי אָנ 
האלטג א רערע): כאוויירים, מיר, װאָס האָבנ דעראָבערט א זעקסטע טײל 
פונ דער וועלט, די זאװאָדנ, פעלדער, די טיפענישנ פונ דער ערד, די 
יאמענ, די טײַכנ, דעראָבערג אויכ די לופט, די קאָלאסאלע דערפאָלגנ 
פּונ דער סאָוועטישער אװיאציע זאָגג איידעס װעגנ דעמ. די אגיט- 
עסקאדריליע, װעלכע באדינט איצט די נידער-װאָלגע, האָט אויסגע- 
טײלט איינ אעראָפּלאג אפ צו באדינענ אײַער ראיאָנ. .די פליג? פונ 
די סאָװעטנ" װעט נעמענ אפ דורכצופאָרנ זיכ די בעסטע שלאָגלער פוג 
די זאװאָדנ אונ קאָלװירטנ, װועט קאָנטראָליר1 אונ העלפנ אײַכ אײןנ- 
אָרדענענ די איבעט פונ אָסאָאװיָאכימ. מיר װועלנ דאָ דורכפירנ א יאָנ- 
סעוו פונ פּאראשוטיזמ, מיר וועלנ אָרגאניזירנ אנ אָסטריאד, מירנ העלפנ 
אויסבויענ א ווישקע. מיר האָפנ, אן די גאנצע פאָרגעשריטענע טייל 
פונ דער שטאָטישער באפעלקערונג װעט אונדו אנטקעגג קומענ אינ 
אונדזער ארבעט. ריכטיק? (אלע קוקג אפ קלאיוענ). װאָס-זשע שװײַגט איר? 


(מע שװײַגט). פארװאָס ענטפערט ער ניט? (מע שװײַגט, ק לאװא פארלירט זיכ). 


צום ערשטנ מאָל זע איכ אזא שטאָט... 


דאָס שװערע שטילשװײַגג, די נײַגעויקײַט און אונטערטעניקײַט צעשטערט 
בּורלאקאָװ. ער דערלאנגס ברײט די האנט קל א װעג. 


נורלאקאָו: נו, װי גייס עס? איכ בינ זייער צופרידנ, זייער צופרידנ. שױנ 
גאנצ לאנג, או איכ האָב ניט געוענ בא אונדז קינ פּאראשוטיסטנ, 
קיינמאָל ניט געזענ, זייער צופרידנ. װאָס העוט זיכ עפּעס אינ די 
הויכע ספערעס? 


קלאווא: אינ מאָסקװע? 


בורלאקאָוו: ניינ, אינ די סטראטאָספערעס, אינ די טראָפּאָספערעס, אינ די 
הימלענ. 


קלאווא: א װינט, איכ האָם אומיסטנ אויסגעקליבנ דעמ דאָזיקנ פּלאצ. איכ 
פלי אונ דער װינט טראָגט אװעק. אָט טראכט איכ מיר, װעט ער מיכ 
באלד אװעקזעצנ אפ א דאכ. אָדער אינ קוימענ ארייג. 


בורלאקאָװ; דער ערשטער צופאל, װענ א מענטש האָט מוירע ניט ארויס- 
צופליַענ דורכנ קוימענ נאָר ארײַנצופליַענ אינ אימ, 


קלאווא: איר זײַט א װיצלינג, 


בורלאקאָוו: דאָס גאנצע לעבנ האָב איכ געכאָלעמט װעגנ דער דאָזיקער 
פּראָפעסיע, נאָר צום באדויערנ, בינ איכ דער נאטשאלניק פונ האפנ. 


(צוּ אלעטעג): נו, װאָסיזשע שכייט איר װי די ליליפּוטנ ארום גולי- 


װערנ? באקענט זיכ! 


קלאווא: קלאוודיא פּאָקראָווסקאיא. אנ אינסטווקטער פונ פאראשוטיזם אוב 
א פליַער פונ בירגערלעכנ לופט-פלאָט. 

בורלאקאָוו (שטעלט פאָר די איבעריקע): דער סעקרעטאר פונ קאָמיוג, דער 
היגער כאָכעמ.., 

אנטאָנ: אנטאָנ. 

בורלאקאָװו; זײַג װײַב, מײַנ טאָכטער אונ אונדזער פּיאָנער-אָנפירער... 

גאליא: גאלקא, ניט קוקנדיק אפ מײַנ פױגלדיקג נאָמענ, בינ איכ נאָכ קיינ- 
מאָל ניט געפלויגנ. 

בורלאקאָו: דער רעדאקטער פונ יוגענטלעכג זײַטל,.. 

ראָזא: ראָזא. 

בורלאקאָו: זי שיידט זיכ אונטער פונ אלע אנדערע ראָזעס דערמיט, װאָס 
זי װערט קײינמאָל ניט רוט אונ איז שטארק פארליבט אינ... נו, שעמ-- 
זשע זיכ ניט, ראָזא!.. איז שטארק פארליבט אינ ספּאָרט. װײַטער גייט 
דער הױפּט-ספּאָרטסמענ אונ ,זאװאָרג", אנטאָנס שטעלפארטרעטער, דער 
מיליטאַרג, פיזקולטאָרג, שטייט שטענדיק אפנ לינקנ פליגל פונ דער 
צונויפגעשטעלטער קאָמאנדע, דער קאפּיטאנ פונ די װאָלײבאָליסטנ, דער 
דירעקטער פונ טראמ, דער אָנפירער פונ די פאָטאָגראפנ אונ דער 
פרעסער פונ מיידלשע הערצער. 

פֹּאשׁקא (צוריקנעהאלטג): פּאשקא מעכאָו. 

בּור לאקאָו: שיינ אונ יונג, אָט פּונקט וי איכ. נו, װײַטער! 

ברײַט: די ברידער רײַט, 

קלאווא: װו-זשע איז נאָכ איינערז 

ברײַט: מער איז ניטאָ, 

בור? אקאָוו: דאָס איז אינ איינ מענטש צװײי ברידער. צומ אָנדענק ונ די 
בארימטע לופט-פליער--קאָנסטרוקטערס, האָט מענ אימ א נאָמענ געגעבג: 
די ברידער רײַט. װי א לופט-פליִער האָט ער זיכ נאָכ ניט אוויסגע- 
װיזנ, נאָר דערפאר, -װי א קאָנסטרוקטער אין דאָס א שׂרעק, אינגאנצנ: 
געראָטנ אינ זײַנ לערער -דעמ געװעזענעמם לופט-פליער קאזימיר קא- 
זעלסקי. | 

קאזעלסקי: איכ בינ נאָכ איצט אויכ א לופט-פליִער! איכ בינ געפלױיגנ אפ 
,פארמאנס" אפ ;ניופאָרס", אפ ,סאָבװיטשנ", אפ ,װוּאזענעס", א 
,אלבאטראָסני, אפ שװאנענ, אפ באלאלײַקעס, אפ טאראנטאסנ, אם 
דרונדולעטנ, אפ װעגענער, אפ קאלאָשנ... אונ אפ טרונעס! איכ ביב. 
געפלויגנ אפ אעראָפּלאנענ, װעלכע פלעגנ זיכ צעשיטנ אינדערלופט! 
די פליג? זייערע זײַנענ געװװוענ פארלאטעט מיט מײַנע גאטקעס אונ די 
מאָטאָרנ זייערע זײַנענ געװענ אָנגעלאָדנ מיט בראָנפנ אָנשטאָט בענויג. 
נאָר פונדעסטװועגנ האָט יעדער דײַטשישער אונ פּוילישער פליִער שוב 
דערקענט מײַנ גאנג אינדערלופטן | 


2. דער געװאנטער פאכדג דב 


בּורלאקאָו; צוליב דער מיינונג-פארשײידנהײַט פונ אימ מיטנ כ'. װאָראָשי- 
לאָו װעננ דעם, װיָאזוי אָפּצוהיסנ סונ אואריעס, באהערשג די טעכניק, 
דיסציפּלינ איז ער פונ הײַנטצײַטיקנ פּלאָט ארױסגעטראָטנ, 

קאזעלסקי: לוט דעמ פּערזענלעכג װילנ... 

בורלאקאָוו; דעמ נאטשאלניק פונ די לוסט-קויכעס א פרוי אנ אלמאָנעו 
דינט פאר א קאסירשע באם האפנ. פארנייט אונ פאריכט איר גאנצע 
מישפּאָכע, גיט אָפּ א צימער דעמ געװעזענעמ לופט-פל;ַער אונ שלעפּט 
ארויס אונ דעיציט באװוּסטע ראָזעס, מײַנ קאלע. די שרעק פונעם על- 
טערנ-ראט אונ פונ פארװאָרלאָזטנ זונ אירג ברײַט, 

נעכײײענקאָ: װאָס דער אומפארשעמטער װעט אײַכ אלצ דערציילנ! נעכײַען- 
קאָ, אנא איואנאַװא. | 

בורלאקאָוו (װײַוס אָנ אפ אלעמענ): שילער, טרעגער, פישער, שלאָנלער, הי- 
מישע באלעבאָסטעס, אלטע לײַט אוג קאָמיוגיסטנ... מיר באקענענ דיב, 
קלאוודיא מיט אונדזער שטאָט, איג װעלכער עס שפּילנ זיכ פאנאנדער 
זעלטענע געשענישנ, װעלכע זײַנעג צופיל אויסגעטראכט, אז זײ זאָלנ 
זײַנ עמעסדיקע, אונ װעלכע זײַנענ צופיל עמעסדיקע, אן זײ זאָלג זײנ 
אויסגעטראכטע, נו, איז װאָס-ושע פארלאנגסטו פונ אונדו דו הימלשער 
גאסט? 

קלאווא: איכ װיל זײער שטארק עסנ. 

בורלאקאָוו; װאָסזשע שטײענ מיר? מיר האָבג פארגעסג, אז זי איז א 
מענטש אונ ניט קייג מאלעכו! 


קלאווא (שולריק): אינ אלגעמיינ, איז נאָכנ שפּרינגענ באקומט מענ אזא אפע- 
טיטו.. 


פוג אלע הײַזער נעמט מענ טראָגנ פאר קלאװריענ מילכ, ברױט, פיש, פאר- 
קילטט, לאָקשנ, פּאמיראָ-ג, ארבוזנ, 


קלאווא: א דאנק, איכ װעל קינ פערככיילעק פונ דעמ גיט אופעסנ 


די פּראָרוקטג מערג זיכ. אלע רינגלענ ארומ קלאװענ אוג מע פארשיט איר מיט 
פראגלס. 


-- ס'איז עפּעס שרעקלעכ צו שפּרינגענ? 

-- אונ עס טועפט זיכ א:ײאָל, או עס עפנט זיכ ניט אום? 
יפל מאָל זײַט איר שוינ געשפּרונגענ? 

אסאכ מענטשנ װערנ געהארגעט דערפונ? 

קינדער ביו 16 יאָר מעגנ שפּרינגענ? 

איר װעט דערלויבג, אײַער אעראָפּלאנ פּילאָטירנ? 

-- וי אלט זײַט איר? 


קלאווא זיצט אפ די טרעפּלעכ ארומגערינגלט מיט פּראָדוקטג אוג מיט פראגעט. 


אנטאָנ: מאָרגנ איז אנ אלגעמײנער אויסגאנג-טאָג. אלע זײַנענ פרײַ. אירּ 
אָט וועלנ מיר דורכפירנ דעמ יאָנטעװ פונ פּאראשוטיזם אינ איצט, איר 
װעט אונדז אנטשולדיקנ, קלאווא, מיר װעינ אפ פופצנ מינוט אװעק- 
גיינ, מיר האָבנ מיט גאליענ זייער אנ עקסטהענ וויכטיקנ אונ געהיימעג. 
איניענ. 

נורלאקאָװו (װינקט צו קלאווענ): זיי האָבנ אנ איניענ! 

5אשקא (װינקט צו קלאװעג): ,אנ עקסטרענ"ן 

רֹאָזֹא (װינקט צו קלאװעג): ,א ויכטיקנ"! 

בורלאקאָוו (װיגקט צו' קלאװעג): ,א געהיימענ"! 

ברײט: גײט שױנ גיכער אמאָל װעגנ אײַער געהיימענ איניענ, אז ניט 
פארמאכט מענ באלך דעם גזאגס' אונ שוינ, איכ װעל ליפנ פריַער+ 


ער אנטלױפט. 


גאליא: זי האָבנ אנטפּלעקט אונדזער סאָד. געגאנגענו 

רֹאָזֹא (שרײַט זי נאָכ): יאָ, אנטאָנ! 

אנטאָנ (גײַענדיק): שפּעטער, דערנאָכ. 

ראָזא: כ'האָב דאָכ אינגאנצנ פארגעסנ! 

גאליא (ניט אומקוקנדיס זיכ): קינ צײַט ניטאָ, 

ראָזא: א טעלעגראמע! 

אנטאָנ (שטעיט זיכ אָפּ): פונ געגוט? 

ראָזא: יאָ, כ'לוים, פאָכע מיט איר אונ אָפּגעבנ זי פארגעסנ. 

אנטאָב: װאָס-זשע האָסטו... (קערט זיכ אוט, נעמט צו די טעלעגראמע אוב לייענט)מ 
,פאָר שוינ ארויס. געגנטקאָמיוג פּעטראָן". (פאולירט די טעלעגראמע). 

בור לאקאָוו: איצט ביסטו א פארפאלענער, כאָכעמ! 

גאליא: מאָרגנ איז דער יאָנטעװ פונ פּאראשוטיומ. דו גיב א טעלעגראמע, 
אז דו קאָנסט ניט אװעקפאָרנ. | 

אנטאָנ: אונ דער ארויסרופ פונ געגנטקאָמ? 

פּאשׁלא: דו דארפטט דאָ בלײַבנ, אינ א געגנטקאָמ װעט מענ פארשטיינ, אד 
איצט אװעקפאָרנ פונדאנענ טאָר מענ ניט. 

אנטאָנ: דאָס הייסט ברעכנ די קאָמיוגישע דיסציפּלינ. 

פֵּא שקא: זײַנ איצט דאָ, הייסט פארשטארקנ די קאָמיוגישע דיסציפּלינ. 

אנטאָנ: אפ מײַנ אָרט װעסטו בלײַבנ. 

גאליא: נאָר דער פאראכאָד איז דאָכ שוינ אװעקגעגאגעג. 

אנטאָנ: איכ װעל פאָרנ אפ א קאטער. 

פאשקא: דער קאטער גייט בלויז ביז קוזאָװאטאָװע. 

קלאווא: אונ פונ קװאָוואטאָװע װעט אײַכ מיטנעמענ די פלאגמאנישע לופט- 
שיפ פונ אונדזער עסקאדריליע, מאָרגנ מיטנ טאָג-גלײַכ פליט זי ארויס 


בורלאקאָו; דער הימלשער גאסט איז סארמאכט אפ מיטיקו פּונ דאָרטנ אינ געגנט. 
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אנטאָנ: נאָר איכ... איכ בינ קיינמאָל ניט געפלויגנ... איכ װײיס ניט צי װעל 
איכ קאָנענ... 

קלאווא: אָט איז א צעטל צומ קאָמאנדיר פונ דער אגיט-עסקאדריליע. 

פּאשקא: װי באלד דו האָסט מוירע, איז בלײַב שוינ בעסער. 

גאליא (לאכט): אנטאָנ, דו ביסט א פּאכדנ? 

אנטאָנ: איר זײַט עפּעס מאָדנע ,טשודאקעס", איכ װעל, פארשטייט זיכ, 
פליענ, נאָר, דעם עמעס זאָגנדיק, איכ.. אז איכ ביג נאָכ קײנמאָל 
ניט געפלויגנ.., 

פּאשקא: איכ ראט דיר זאָלסט בלײַבנ. 

אנטאָנ: נארישקײַטנ, װענ גייט אָפּ דער קאטער? 

גאליא: אכט אזייגער. 

| אנטאָנ: איז גענאנגענ, גאליא, קום צום האפנ, אינ אײנ װעג ס'װעלג מיר 

נאָכ באװײַונ זיכ ארײַנצוכאפּנ איג ,זאגס" זיכ פארשרייבנ. 

ברײַט (לױיפט ארײַנ): יאָן איכ האװקע דאָרט װי א הונט! איכ ריד זײ אײנ 
זיי זאָלנ בלײַבנן אונ זײ זײַנענ אװעקגעגאנגענ! יאָ! אוועקגעגאנגענ 
אונ פארמאכט דעמ זאגס! 

אנטאָנ: נו, מיילע װעלנ מיר עס, שוינ מאכנ, װענ איכ װעל קומעג צוריק 
צופאָרנ. פּאשקא, איכ לאָז איבער אפ דיר דעם רײַקאָס, בורלאקאָװ, 


אפ דיר לאָו איכ איבער פאשקענ, גו, זײַט געזונט, איר הימלשער 
גאסט. 


קלאווא: פליט אוג האָט קינ מוירע ניט, 
גאליא: אונ מיר האָבנ געװאָלט הײַנט באנאכט צו דער װאָלגע גײנ. 


בורלאקאָו; קום, לאָמיר שוינ גײיג צו דער װאָלגע--מיר'ג באגליטג אן- 
טאָנענ. 


גאליא נעמס ארום אג טאָג עג פונ אײג זעַט? בור ?אקאַָ ח פוג רער 

אנדערער זײַט אוג זי גייעג אװעק אונטער די באגריסוננעג פוג די קאָמיוגיסטג. 

צװישג דעם זיכ שטופּנריקג אױלעמ אפנ פּלאצ לױפט ארומ ברײַט אוג טיילט 
מיס רי לעצטע נײַס. 


ברײט; זי האָט אופגעגעסנ די לאָקשנ. צװיי טעלערס. זי עסט פארקילטס. 
זי קאָנ זיכ ניט אָפּלױבנ. זי זאָגט, אז עס איז זייער געשמאק. 
קאזעלסץי (צו געכײַענקענ ); דער פאראשוטיזמ איז מיר באקענט. יעדעך 

פינפטער פּאראשוטיסט מוז געהארגעט װערנ. אָט פּונקט װי א זײגער. 
געכײַענקאָ (שלעפּט קאזעלסקיג אינ שטוב אוײַג): הער אופ, פרעס זי גיט אום 


מיט די אױגנ, קאזימיר, ס'הייבט זיכ שוינ אָנ די זעלביקע געשיכטע, 
װאָס מיט דער צירקאטשקע. 


סאזעלסקי: שװײַג, לאָז מיר צורו! 
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צעכײַענקאָ: פונ דײַנע בליקנ צעשפּילט זיכ דאָכ בא איר דער אפּעטיט, 
הער זי אופ צו שכעכנ! 

קאזעלטקי; אונ פונ דײַנע בליקנ קערט זיכ מיר איבער די גרינע גאל, נאָר 
צומם ברעכנ, 

נעכײענקאָ: קאזימיר, שוינ-זשע װעסטו אויכ שפּרינגענ? 

קאזעלסקי: איכ װעל שפּרינגענ. אי שפּרינגעג װעל איכ, אי פליענ װעל 
איכ, עכ, סארא טײַער מיידל דאָס איז.. 

געכײענקאָ (רואָענד): קאזימיר! שוינ צענ יאָר צי איכ פונ זיכ די אָדערנ, 
כ'האַרעװע װי אנ אייול, אלצ קעדיי זיכ צו דערשלאָגג צו א פא- 
מיליע"לעבנ. פינפ יאָר האָבנ מיר מיט דיר געלעבט אײנ הארצ, 
אײנ נעשאָמע, אונ דאָ... נײינג.. איכ װעל מיט איר איבערײרנ, 
אז זי זאָל אװעקפאָרנ, זאָל זי זיכ פארנעמענ פונ דאנענ מיט אירע 
זאָנטיקעס. 

קאזעלסקי: נאָר צוזאמענ מיט איר װע? איכ אכ אװעקפל;ענ. מיר װעלג 
זיכ אופהייבנ אינדערלופטנ אונ פונ דער הכ װעלנ מיר שפּײַענ אס 
אײַער שטעטל, 

געכײַענקאָ: װאָס טוט זיכ עס דאָ? װאָס װיל מענ דאָ מאכנ? א קלוב פונ 
זעלבסט-מערדער, צי װאָס? (י גייט ארײַג איג שטוב). 

קאזעלסקי (שײַט איר נאָכ יאָ, א קלוב פונ זעלבסט-מערדער, אױסגע- 
ווייקטע הונ! 

קלאווא: פו, באלד װעל איכ צעפּלאצט ווערג.. 

בריט (אנטציקט): אוי, באלד װעט זי צעפּלאצט װערנ. 


קלאווא: א דאנק. זייער געשמאק. (מוזיק). 

ברייט (גייט צו צו קלאװעג אוג גיט איר א מאָרעל פונ אנ אעואָפּלאג): אָט דאָס 
איז מײַנ קאָנסטרוקציע, איכ שענק עס אײַכ. 

קלאווא: א דאנק, ייַנגעלע. פארװאָס עפּעס שענקסטו עס מיר? 


ברײַט: דערפאר, װאָס איר זענט אזא... דערפאר װאָס איר זענט פונ הימ? 


אראָפגעפאלנ.., 
קלאווא: ס'איז גאָרניט אזא גרויסער קונצ, יעדער אינציקער מענטש/ 
קאָנ זיכ דאָס אויסלערנענ. 
ברײט: אונ איכ װעל מעגנ שפּרינגענ? 
קלאווא:; פארשטייט זיכ, מעגנ... אינ א יאָר זעקס ארומ. קינדער שפּרינגענ 
ניט בא אונדו. 
כריײט; גיט מיר אביסל דעמ פּאראשוט, ניט אפ לאנג, אפ א שאָ צװײ. 
קלאווא: ניינ, יינגעלע, איכ קאָנ ניט. 
ברײַט גייס אוועק פאוביטערט. 


נעכײענקאָ (זעט װי קאזעלסקי ברעכט אומבעראכמאָנעסדיק איג איר געוטל די ראָוע- 


קוסטעס): עי, דו, לונט-תעלו! ס'אין דאָכ דיר דאָ ניט דעמ גראם פֹּאָ 
טאָצקעס גוט... 

קאזעלסקי יױפט צו צו קלאװענ אונ טואָגט איר צו א גוױכג בוקעט פוג ראָזקס): 
אָט זײַנענ ראָזעס, אונ פאר יעדער אָפּגעריסענער ראָזע, האָט מענ מיר 
געקאָנט אָפּרײַסנ דעמ קאָפּ. 

נעכײַענקאָ (פוג װעראנדע): אונ איכ װעל מירצעשעמ אָפּרײַסנ. 

קלאווא (שטארק פארלאָיג) פארװאָס קומט עס פיר אזויפיל בלומענ? 

קאזעלסקי: דערפאר װאָס אײַער טױטנ-שפּרונג האָט מיכ צוריק צום לעבנ 
געבראכט, דערפאר, װאָס איכ האָב זיכ אינערצײַגט, אז ניט אלע 
הײַנטצײַטיקע פּליִער, זײַנענ ניט מער װי לופט-, איזװאָשטשיקעס", פא- 
ראנ נאָכ אויכ געוואגטע. 

קלאווא (איז צופרידנ, װאָס מע לױבט זי. נאָר שטארק פארשעמט): װאָס פאר אנ 
אויסגעצייכנטע בלומענ. א דאנק! 

קאזעלסקי: איר װעט מיר, פארשטײיט זיכ, דערלױבנ צו פּילאָטירג מיט 
, די פליגל פונ די סאָװעט1"? 

קלאווא: ניינ, כאװער, מיר האָבנ אונדזער אייגענעמ פּילאָט. 

פאשקא: גײט, קלאווא, רוט זיכ אָפּ. איר דארפט זיכ גוט אױיסשלאָפנ פאר 
דעמ מאָרגנדיקנ יאָנטעו. (ניט איר בלומעג). פאר הימלשער געװאגטקײַט, 
אונ ערדישער צוריקגעהאלטנקײַט, 


קלאווא: כ'האָב נאָכ קיינמאָל אינ לעבנ ניט באקומענ אזוי פיל בלומענ. 


קלאװא, ראָזא אוג ברײַט לייגנ צונױפ דעמ פאראשוט אונ טואָגג אימ 
אוײַנ איג רײַקאָמ. דער פּלאצ בלײַבט לייריק, אפ דער בינע בלײַבט בלױו אייג 
פּאשקא. 


פּאשקא (זינגט אונטער): 


ס'קאָנ זײַנ עס װעט צופאלנ דער אָװנט, 
עס קאָנ זײַנ, עס קאָנ זײַנ... 


בױגט זיכ אײַנ. הייבט אופ די טעלעגראמט, װאָס אנט אָנ האָט פארלאָרנ, 
לײענט זי פאר זיכ. ער זעט װי ס'קומט צוויק אָנ ג א ליא. 


פאשקא: גאלקא, א צאָרע! 

גאליא: װאָס איז? 

פאשקא: אנטאָנ האָט אונדז ניט איבערגעלײענט די גאנצע טעלענראמע, 
נא, זע. 

גאליא (נעמט בא אימ די טעלעגראמט, לייענט): ,קומ באלד צופאָרנ. דער געגנט- 
קאָמיטעט שטעלט די פראגע װעגנ באכּרײַענ דיכ פונ דער ארבעט. 
געגנט-קאָמיוג. פּעטראָוו. | 

פאשקא: פארפאלנ אנטאָנ! 


גאליא: װאָס הייסט דאָס, פּאשקא? 

פאשקא: װאָס זאָל דאָס הייסנ? צומ ערשטנ שיקט מענ א מענטשנ אוא 
טעלעגראמע, דערנאָכ נעמט מענ אים אראָפּ פונעמ פּאָסטנ פונ סעקרע- 
טאר, מע באפרײַיט אימ פונ דער אובעט אונ פונ דעמ פארטיי-בילעט. 
אינ בעסטנ פאל באשולדיקט מענ אימ אינ אָפּאָרטוניומ. 

גאליא: עס קאָנ ניט זײַנ. פארנ דורכפירנ די פארזיי-קאמפאניע, איז דאָכ 
אנטאָנ פּרעמירט געװאָרנ מיט א װעלאָסיפּער, 

פּאשקא: אפ א װעלאָסיפּעד זעצט מענ ארופ פאר דער פארזיי-קאמפּאניע 
אונ מע נעמט צוריק אראָפּ פאר דער אראָפּנעמ-קאמפאניע. 

גאליא: דאָס איז ניט ערלעכ! אנטאָנ איו אנ אױסגעצײיכנטער ארבעטער. 
אנ ערלעכער קאָמוניסט..,. דאָס איז א מיספארשטייענישיי. 

פּאשקא: איכ האָב אלעמאָל געזאָגט, אז אנטאָנ איז אנ אָפּגעלאָזענער אוג 
ניט קיינ אנטשלאָסענער. אָט װעט מענ געבנ א פּאָרציע פאר פאנאנ- 
דערלייגונג דאָס קאָמיוגישעת לעבנ, װעסטו האָבנ א מיספארשטייע- 
ניש... 

גאליא: מע דארפ שרײַבנ אינ געגנטקאָמ, מע דארפ אלײינ אהיג פאָרנ, מע 
דארפ ארויסהעלפנ אנטאָנענ. 

פאשקא: יאָ, מע דארפ אנטאָנענ ארויסהעלפנ. 

גאליא: נאָר װיאזוי? 

פּאשקא: מיט אלע מיטלענ. מע דארפ װענדנ די אופמערקואמקײַט אפ אונ- 
דוער שטאָט, מע דארפ זי מאכנ פאר א מוסטער-שטאָט, מע דארפ 
צווינגענ ריירנ וועגנ אונדזערע קאָמיוגיסטנ אינ געגנט, אינ מאָסקװע, 
שרײַבנ אינג די צײַטנגענ. דאָס גאנצע לאנד דארפ װיסג װעגנ 
אונדו... 

גאליא: מע דארפ מוסטערהאפט דורכפירנ די אָפּהיטונג פונ דער גערע- 
טעניש. 

פּאשקא: ניינ! בא אונדז איז איצטער פאראנ צו-גאסט דער אעראָפּלאנ פונ 
דער אגיט-עסקאדריליע, ריכטיק! מאָרגנ איז דער טאָג פונ פּאראשו- 
טיזמ. אויסגץצייכנט!,. די גאנצע יוגנט פונ שטאָט דארפ מאָרגנ נאָכא- 
נאנד שפּרינגענ פונ אעראָפּלאנ, מיר װעלנ זײַנ א שטאָט פונ דורכ- 
ויסיקער פאראשוטיזאציע אונ מיר װועלנ ארויסוופנ אפ א געװועט אלע 
איבעריקע ראיאָנענ. 

גאליא: דאָס איז צופיל, פּאשא, אונ טאָמער װעלנ מיר בלײַבנ צומ נאר? 

פּאשקא: אנטאָנ איז דײַנ מאנ, אונ מיר אונ אלע אונדזערע קאָמיוניסטנ איו 
ער דער ערשטער כאװער, אונ איצט דארפ מענ טראכטנ נאָר ועגנ אימ, 
אונ אז מיר װעלנ אװעקשיקנ קינ מאָסקװע א ראפּאָרט, או אונדוער 
יוננט איז אפ אלע הונדערט פּראָצענט ארומגעכאפּט מיט פּאראשוטנ- 
שפּרינגערײי, אונ װענ דער ראפּאָרט װעט זײַג אונטערגעשריבנ פונ 


אנטאָנענ, אין ווער-זשע װעט שוינ דעכלט ואגנ אים באשולדיקנ איבֿ 
אָפּאָרטוניזמ? די גאנצע װאָלגע װעט מיט אונדן שטאָלצירג. 


גאליא: אונ אלע איבעריקע טײַכנ װעלנ זיכ אמאָל מיט אונדז ניט 
שעמענ? 


פּאשקא: דאָס קאָמיונישע לעבנ װעט נעמענ שלאָגנ װי פונ א קואל. אונ- 

| דוער שטאָט װעט ארויס אפנ ערשטנ אָרטן 

גאליא: נאָר דער אעראָפּלאנ װעט דאָכ דאָ זײַנ בלויז דעמ מאָרגנדיקנ טאָג, 
מיר'נ ניט באװײַזנ. 

פּאשַׂקא: א גאנצע נאכט וועלנ מיר ארבעטנ. מיר וועלנ אויסבויענ א װישקע, 
מיר'נ באפּיצן דעמ פּלאצ, אָנשרײַבנ פּלאקאטנ, א צײַטונג ארױסלאָזנ. 
נאָר דו דערצייל קײנעמ ניט; ניט קלאװענ, ניט דער קאָמאנדע פונ 
אעראָפּלאנ. קיינעמ ניט, מיר'ג אלצ אליינ מאכנ אונ װעלנ ארויסהעלפג 
אנטאָנענ. גײ אפ דער באזע אונ זאמ? צונויפ די פּיאָנערנ. (רערועט 
ר אָזענ, װעלכע איז ארויסגעקומענ פונ רײַקאָט). ראָזעטשקא! דעמ מאָרגנדיקנ 
נומער צײַטונג דארפ מענ װידמענ דעמ יאָנטעו פונ פּאראשוטיזמ. דו 
װעסט אָנשרײַבנ א פארצייכענונג, װעסט צורעטושירנ קלאװעס פּאָר- 
טרעט, איבעריקנס, דוכס זיכ, אז זי איז אזוי אױכ שיינ? מע קאָנ ניט 
רעטושירנ, הא? וי מיינסטו? 

ראָזא: דו פרעגסט מיכ, װי א מיטגליד פונ ביוראָ? 

פּאשקא: ניינ, װי דעמ רעדאקטער. 

ראָזא: מע קאָנ ניט רעטושירנ, זי איז אזוי אויכ שייג. 


זי קוקט בייז אס כבאשקענ, אוג גייט ארײַנ איג רײַקאָט. איג דער צײַט פונ געשפּרעכ, 

איו ק א יע ארױס פוג רײַקאָט אונ איז אװעקגעגאנגענ מיט גא ליעג. 

נאָכדעמ איז מיסנ הינטערשטג פלאנ אפ דער בינע, מיט אגרױסג פאק איג די 

הענט, אומבאמערקטעוהייט, דורכגעגאנגעג צו זיכ אהיים ברײַט. איצט גייט 
ער שױנ פונ שטוב אָנ רעמ פאק. 


פּאשקא: ברײַט! װאָס גרייט דער טראם צומ שטעלנ? 


ברײט: ,אינ די טיפענישנ נאָכ לײמ" פונ לעבנ פונ וירטשאפט- 
רעכענונג, 

פאשקא: עס טוג ניט, מע דארפ פארבײַטנ. אינ װאָס פאר א טיפענישנ+ 
זאָלנ מענ טאקע באלד הײַנט באנאכט איבערמאכנ אונ מאָרגנ שפּילנ. װאָס 
פאר א מעכוטנ איז איצט אינ די טיפענישנ? אינ דער לופט דארם מענ. 
אינ הימ?! פאריכט דעמ אפיש! 
פא שא זעצט זיכ אװעק אפנ מענצטער פון רײַקאָט אוג שרײַנט עפעס ארײַב . 
אינ בלאָקנאָט, ברײַט גײט צו צומם אפישנבײַדל פאומעקט אינ דער טראמ- 


אפישע ראָס װאָרט .טיפענישג* אוג שוײַנט אָנ אָנשטאָט דעם: .הימלעג" אונ עמ 
: באקומט זיכ אזר: 


גאָר אינגיכג װעט אינ טראמ גיינ 
;אינ די הימלענ נאָכ ליימיי 
יע 


לעג, א טראס קערײַ אוג געשרייענ. נאָכ 
מיט א שטיקל פוג א פּראָפּעלער איג 
דער אנרערער, נאָכ אימם כופט גאָכ נפ- 


פוג געכײַענקעס הױז הערט זיכ א געש 
דעמ לויפט פוג ראָרט איױיס קאזעלסקי, 
אייג האנט, אוג מיט א טשעמאָראג אינ 


כײַענקאָ. 


קאזעלסקי: מײַנ פוס װעט בא אײַכ מער ניט זײַנ, 

נעכײַענקאָ: מעשוגענערן גײ צו דײַנ צירקאטשקע! 

קאזעלסקי; געבוירענע צומ קריכנ! שלאנג דוו 

נעכײַענקאָ: קוק אימ אָ; זע נאָר דעמ ,סאַקאָלי! לעבט מיט א שלאנג אוג 
רעדט אײַנ דאָס קינר, אז עס זאָל װערג א לופט-פליער, אונ איכ בינ 
א שלאנג, װאָס האָב אויסגעווארעמט אפ מײַג ברוסט א ,סגָקאָל". װאָנ 
פונ דאנענ! (כאפּט ברײַטג אוג פירט אים ערײַג איג שטוב). 

קאזעלסקי (פּרעסט צו צוֹם הארצן ראָס שטיקל פּראָפּעלעי): מיט פארגעניגנ! 

פּאשקא (װײַוט אפג צעבראָכענעם שטיקל פראָפּ?לער): װאָס איו דאָס? 

קאזעלסקי: דאָס איון אלצ, װאָס איז איבערגע-ליבנ, פונעמ ,,בלויענ פאר- 
מאנ" נאָכ דער אנדר;אָפּאָלער שלאכט. 

פּאשקא: אונ נאָכ דער שלאכט מיט דער אלמאָנע איז אײַכ אכ איבער- 
געבליבנ דאָס זעלביקע. הערט, קאזעלסקי, איר קאָנט נאָכ װערנ א 
מענטש! מיר וועלנ אכ אויסניצנ װי אנ אלטנ ספּעציָאליסט. מיר דארפנ 
האָכנ א לופט-אקטיוו צו דעמ מאָרגנדיקנ יאָנטעו. 

קאזעלסקי: פינפ יאָר בינ איכ געועסנ איג אונטערערד, פינפ יאָר האָב איכ 
געשטעקט אינ דעם דאָזיקנ שטעסל אונ האָב געוענ אעראָפּלאנענ, נאָר 
פונ װײַטג. א דאנק דיר, פרײַנט, װאָס דו האָסט זיכ דערמאָנט אינ 
מיר. פונ הײַנט אָנ װעל איכ שוינב מער ניט שלאָפנ. איכ װעל מיט 
קיינ אויג ניט צומאכנ! 

פּאשקא: נײנ, איר גײט שוינ בעסער אונ שלאָפט זיכ אויס אביסל. װײַף 
מע קאָנ לעבנ אײַכ ניט שטייג אפ פופצנ טריט, אווי שמעקט פונ אײיב. 
(רײַסט ארוס פוג בלאָקנאָט א צעטל לייענט). ,כאװװער אינסטרוקטער! דער 
װאָס ברענגט אײַכ דעם דאָױקנ צעט? ק. א. קאזעלסקי, אין אנ א'- 
טער פּילאָט, אג אָנגעועענער לופט-ספעצ;אליסט. נוצט אים או'ס הי 
געהעריק. לאָזט אים צו צום אעראָפּלאנ; גיס אימ א מעגלעכקײַט צו 
פליענ. פ. מעכאָװ". (ניט אים דעמ צעטל) נא, געגאנגענן אונ מער זאָלסטן 
ניט טרינקענו 

קאזעלסקי (שטארק גערירט): פאשא! דערהארגע מיכ אפ טױט, אוב איכ װעל 
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כאָסש נעמענ א טראָפּן אינ מיל אוײַנ. פאשא! אָט מיט דעמ 
שטיקל בראָכװארג פונ דעם , בלויענ פארמאנ" זאָלסטו מיר צעברעכב 
מיינ היימלאָזנ קאָפּ, פּאשא! פונ דער איצטיקער מינוט אָנ הייבט זיכ 
אָנ מײַנ לעבנ. װוּ כינ איכ געװענ? כ'האָב געלעבט בא עפּעס אלמאָ- 
נעס, געהאקט ליגנס װעגנ עפעס א גראפ פּאָטאָצקי, האָב געליענ געלט 
בא אלעמענ. געלערנט מיט קליינע קינדער אויפמעטיקיי. אונ געסווג- 
קענ. געגאָסנ װי מיט צעבעוס. פּאשא דו װעסט נאָכ דערקענענ דעמ 
לופט-פליַער קאזעלסקי. דו װעסט נאָכ הערנ װעגנ זײַנע פאָרשריטנ, דו 
וװועסכט נאָכ זענ זײַנ גאנג אינדערלופט. (גייט אָפּ) 

פֿאשַׂקֹא (אלײַנ. רעדט דורננ פענצטער פונ וײַקאָם אינ טעלעפאָג): ‏ אללאָ! טעלע- 
גראפ! עס רעדט פאװעל מעכאָװו, גיט איבער אנ עקסטרע טעלעגראמע. 
לייג אלצ אװעק אָנאזײַט. פארשרײַב: 
,קוזאָװאטאָװא רײַקאָמיוג, א קאָפּיע טשאָרני-יאר רײַקאָמיוג, א קאָפּיע 
קלוטשישטשע רײַקאָמיג, מיר רופג אוויס אינ סאָצ-געװעט צום טאָג 
פונ פּאראשוסיזמ. פּונקט. אפ הונדערט פּראָצענט ארומכאפנ די קאָמיו- 
גיסטנ, פּונקט, אפ א לופט-בוקסיר. פּונקט. טעלעגראפירט טעגלעכ, פּונקט, 
א גרוס. פּינקט. פּאוװועל מעכאָװו. דערלאנג! טרײַב, װאָס גיכער! (הענגט 
אופ דאָס טוײַבל אונ מאכט צו דאָס פענצטער). מאָרגנ, אז די שטאָט װעט אופ- 
שטיינ, וועלנ זיי מיינענ, אן זיי זײַנענ ניט בא אונדה, נאָר אפנ מאָס- 
קווער אעראָדראָמ. 

ראָזֹא (נייט אוױס): פּאשקא, מע האָט צוגעגאנװעט דעמ פאראשוט. מע האָט 

אים ארײַנגעטואָגנ אינ וײַקאָם אונ ער איו פארשװוּנדנ געװאָרני 


פאשקא: מע דארפ געפינענ. װעגנ דעמ, אז ער איז פארפאלנ געװאָרנ, קיי- 
נעמ קיינ װאָרט ניט. קלאווא דאופ װעגנ דעמ ניט ויסנ. (שטאָלצ אוג 
פּרײלעכ). נו, עס הייבנ זיכ שױנ אָנ די ערשטע שװעריקײַכנ, 


ער גייס אװעק מיט ואָיענ. פונ שטוב גייט אוױס נעכײַע נקאָ א דערשראָ- 
קענע אפ טױט, זי טראָגט א פאק אינ די הענט, נאָכ איר גייט נאָכ נוײַט. 


נעכײי/נקאָ: פארװאָס ליגט ער בא דיר אינטערנ קישנ? 

ברײַט (נאיוּ): דאָס האָט געװויס קאזעלסקי אונטערגעװאָרפנ. 

נעכײענקאָ: גאָטעניו! איכ בינ אנ אלמאָנע, א מיטגליד פונ פּראָפארײנ; 
איכ בינ אנ אָנעטענדיקע פרוי, פארװאָסיזשע שיטנ זיכ אפ מיר אזול 
פיל צאָרעס? א קווארטיראנט -א זשוליק! א זונ--א דערפינדער! נאָר א 
פּאראשוט האָט נאָכ מיר געפעלט. איצט, װעט מיכ נאָכ קאזעלסקי אינ 
טורמע ארײַנזעצנ אונ איכ װעל דאָרטנ פארפוילט װערנ, ער האָט אונ- 
טעוגעװאָופנ אונ איצט װעל איכ דאָרטנ פוילנ.. ' 

בריי'ס (ערוסט): גענוג געכניקעט! מע דארפ עס באהאלטנ, װאָס װײַטער!. 

נעכײענקאָ: װוּהינ? 
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די ר ללייץ. 
ברײַט: דאָרט אהינ, װוּ הן האָסט אינ נײַנצנטנ יאָר באהאלטג די פערל. ביו 
איצט װײנסטו דאָכ נאָכ אונ קאָנסט זי ניט געפינענ. אָט איג דעמ 
זעלביקנ אָרט באהאלט דאָס אויכ,,.} 
לל : 
נעכײַענקאָ: אינ שטוב? װעט ער געפינענ. איג סעדל? ס'איו שױנ באלר 
קיינ סערל ניכאָ... 
לליז. - 
ברײט; אינ דעמ אפישנ-בײַדל, איכ באהאלט אהער אלצדיננו 
נעכײַענקאָ: אינ אפישג-בײירל. גוט! 
ברייט בייגט אָפּ אייג ברע פונעס בײַר? אוג געכײַענקאָ ווארפט אהיג ארײַנ 
דעמ פּאק. 


נעכײענקאָ: אכ! אראָפּ א בארג פונ די פּלײצעס! (נייט ארײַג איג שטוב). 


יו 
ברײַט פּאָרעט זיכ ארומ דעמ בײַר?. פונהינטג ארומ גייט צו קאועלסקי. 


ברײַט: קאזעלסקי!. דאָס זײַט איר? 

קאזעלסקי: דער פאראשוטו 

ברײט; קאזעלסקי, פעטער קאזימיר, לאָזט מירן 

קאזעלסקי: איכ? באלד רופנ א מיליציאָנער! דו, פּאראשוטנ-גאנעווו 

ברײט; מע דארפ ניט, קאזעלסקי! מע װעט מיכ ארויסוארפנ פונ די 
פּיאָנערנ! מע דארפ ניט. איכ האָב אימ גענומענ נאָר אפ איינ שאָ. 
אראָפּנעמענ פונ אימ די צײכעננונג, אונ אראָפּשפּרינגענ מיט אים פון 
דאכ! איכ האָב אימ געבראכט צוטראָגנ אהיימ, האָט אימם די מאמע גע- 
פונענ, האָב איכ ארופגעלייגט דעמ בייגל אפ אײַכ! דער אינסטרוקטער 
האָט געזאָגט, אן איכ װע? קאָנענ שפּרינגענ אינ זעקס יאָר ארום 
אונ איכ האָב קינ צײַט ניט צו וארטנ, איכ בינ א דערפינדער, איכ 
װעל דערפינדנ א צווישנ-פלאנעטישע ראקעטע! 

קאזעלסקי: אונ מיר האָכנ זי געזאָגט, אז זיי האָבנ אנ אייגענעם פּילאָט, 
אונ אן מיר קאָנ מענ ניט אָנטרױענ קינ מאשינ. 

ברײַט (אונטערטעניק): זאָגט ניט, אן איכ האָב גענומענ, פעטער קאזימיר! איכ 


װעל נאָר א צייכענונג אראָפנעפענ, אונ . פונ דאכ מיט אימ אראָפ- 
שפּרינגענ! : 


קאזעלסקי: עכ דו, נארעלע דו קליינער! פארװאָס עפּעס פונ דאכ? איכ װעל- 


דיר אויסלערגענ שפּרינגענ פונ אנ אעראָפּלאנ, זאָלג בא אונדו האקסנ 
דרייסטע קינדער אוג זאָל עס פארדריסנ די נארישע אלמאָנעס. 
בּרײַט: װרּזשע װעלנ מיר נעמענ אנ אעראָפּלאנ? 
קאזעלסקי: װי נאָר די קאָמאנדע װעט זיכ לייגנ שלאָפנ, נעם דעמ פארא- 
שיוט אונ קומ צו דער מאשינ. דאָס איבעריקע װעל איכ שױינ מאכנ, 
גאָר הער, ייַנגעלע, זאָלסט אויסשליסנ דעם גאו. קינעם קײג װאָרט 
גיט, דו הערסט?,, 


: 


ברי'ס (װעיט מיטאמ6? פריילעכער אונ דרייסטעו): אוי, סארא קלוגער פעטער דרּ 
ביסט! קאזעלסקי! א קאָפּימענטש! 
קאזעלסקי: שטילער... 
אפ דער בינע װערט טונק?. אָװגט. הינטער די קוליסג זינגט קלאװע. 
אלצ העכער אונ הטכער פליט די מאשינ, 
ס'ווישט דער מאָטאָר מיט א געשריי. 


א דערשראַקענע סטאדע װאָלקנס פלַיִעג 
הינטעישטעליק בלײַבג אונ צעגיינ װוי שניי. 


ברײַט אונ ק;אזעלסקי שפרינגענ אָפּ פונעם אפישנ-בײַרל, ס'קומט ארײַב 
קבאװא אונ ג א ליא מיט א גיטארע. 


קלאווא; סיאיז אומעטיק, גאלקא? דער מאנ איז אװעקגעפלױיגנ. 
גאליא: ס'איז זײער אומעטיק, קלאװוא. 
ק? א װו א זינגט אונ ג א 5י א אקאָמפּאנירט איר אפ דער גיטארע. 
מיטנ פאראשוס וי אין א ויג 
פלי איכ אינער באיג, איבער פעלרער אומ. 


מײַג אָנגע?טוענגטג שטײַפג גוס, 
וואשט די פרישע לופט ארומ. 


. געכייענקאָ (נייט איויס אפ דער װעראנדט): װיקטאָר! די לאָדנס דארפ מענ פאר- 
מאכנ. (כוײַט פצומאכט די לאָדוס, זי זאָנט איס שטי?). האָט זיכ צעונגענ 
אָבער, אז זי װעט זיכ כאפּנ שפּעטער אונ זי װעט װעלנ שפּרינגענצ 
װעס זי ניס האָבנ אפ װאָס. 

ברייט (איז מאסקים מיט איו): אוי, מע קאָנ צעזעצט װערנ פונ געלעכטער! 

ער גייט צוויק צו קאזעלסקינ. 
קלאווא (זינגט) . 
איבער דעם פרײַענ מעכטיקנ לאנד 
א װײַסער קוכּאָל איג ליכטיקג פוי 
דער װינט, די כטאועס, װי מיט דער האנט 
באשיצנ מײַנ פוייריק פרײַענ סלי, 


זי גייט אװעק צווזאסענ מיט ג א 7 י ע נ. דאָס הערט זיכ פוג הינטער רי 
קוליסג. 

קאזעלסקי צו ביײַטג): װי נאָר זיי װעלנ זיכ לײיגנ שלאָסנ, נעמ אימם ארויס 
פונעמ אפישנ-בײַד? אונ זײַ באם אעראָפּלאנ. מיר װעלנ נאָכ פליַענוּ 
דאָס לעצטע מאָל אינ לעבנ, נאָר פליַענ װעלנ מירן 

ברײט: מיר װעלנ נאָכ זענ װער עס װעט שפּרינגענ דער ערשטער! מיר 
װעלנ נאָכְ זענ װער ס'איז: .קינדער ביז זיכצנ יאָרײן 

כַּאשַׂקא (נױפט אײַנ): פאנאנדערנעמענ דאָס אפישנ-בײַדל! מיר װעלג אופ- 
שטעלנ דאָ א פאראשוכנ-װישקע... 


פ אָרה אנג 


צװײיטער אקט 


דורכ דעם טומל פונ די כואליעס אונ רעװענ פוג װוינט, העוט זיכ א ניר! 


אוי, ס'ווצט ניט גיינ, 
אוי. ס'וועט ניט גייג. 
פעסטער! װעט עס גייג. 
שטארקעו! װעט עס נייג. 
אָט! נאָכ א מאָל. 

נאָכ א מאָל. 


אוי, ס'װועט ניט גיינ. 
אױ, ס'װעט ניט גייג. 


דעו זעלביקער פּלאצ. נאכט, די װאָלגע איז אומרויָק, א רעגנ. דער װינט רײַסט 
די איבערגעצויגענע לענטע מיט די לאָזונגעג. 


,מיט פּאכראָנים װעלנ מיר זיכ אָפּרעכענעג שטרענג 
פאראשוטיזם, ראָס איז אונדזער װענ", 

,שפּוינגסט אראָפ, דעס קאָפּ ארופ טאריסג 
טישפּיינגענ שלאָנלער פריעי---דארפט איר װיסג". 
,פארגעסט ראָס װײַב, פארגעסט ראָס הױז, 

צומם פאראשוט! קלייג אוג גויס", 


פאשקצ, קאזעלסקי אנ בוײַט שלעפנ מיט א שטויק דעם ודאכ 
פוג אפּישנ-בײַר?ל אוג זינגענ. דאָס בײַרל קועכצט אונ טרעשטשעס, נאָו גיט 
זיכ ניט אונטער. 


קאזעלסקי: | (אלע צוזאמענ): גענומענ, גענומענ זאָל װערנ. 
בּרײַט; | 
פאשקא: גענומענ, גענומענ זאָל װערנ. א-יי-נס! 


(רער דאכ פונעם בײַדל וײַסט זיכ אָפּ אונ פאלט אואָפּ אס דער ערר). 


נעכײַענקאָ: איר זאָלט זיכ ניט דערוועגנ צו צעברעכנן 
ברײט: שטופּט אײַכ ניט, בירגערנ. 


נעכײענקאָ: מענטשנ וילנ שלאָפּנ באנאכט! 

קאז עלסקי (איז איצט, ניט װי געוויינלעכ-- ניכטער); מאלע װאָס זי וילנ.. 

פּאשקא: עכ, מומע, אָנשטאָט דעמ, װאָס איר פּ7א:7ט, װאָלט איר בעסער 
אונדז אונטערגעהאָלפנ. אָט פּװוּװט אונ הייבט אָנ צו ארבעטנ װעט איר 
גאָר אנ אנדער מענטש װערנ. 

נעכײענקאָ: איכ ארבעט שוג פינפ אונ צװאנציקיאָר, אונ אלצ אליינ. װעסטו 
ניט ואגנ דאָס בײַדל צו צעברעכנ! דו װעסט ענטפערג דערפאר פצרנ 
,הויפּט-וויסנשאפט", 

פּאשקא: אפילע כאָטש פארנ , אוגראָזיסק", 

נעכײַענקאָ: איכ װעל אפ אײַכ אָנגעבנ אינ געריכט! 

פאשקא: אפילע כאָטש אינ דער פעלקער-ליגע. 

נעכײענקאָ: װיטיא, קינד מײַנס (שטיל) פארװאָס צעברעכסטו דאָס בֹּײרלז 

ברײַט (קייגעיי?): מיר'נ דאָס אָפּװישנ פונ דער ערד. 

נעכײַענקאָ: דער זאָנטיק אין דאָכ דאָרט אינװייניק! 

בַרייט (פארליוט מיט אמאָל די היצ); װאָס הייסט אינװײיניק? 

נעכײַע.קאָ: װאָסיזשע, דו האָסט אימ דענ ארויסגענומעג פונ דאָרטז 

ברײַט: ניינ, איכ האָב געמיינט,., 

נעכיי לַנַקאָ (נרעכט וי הענט): א שעד ניט קינ קינד! אז אלע װעלנ אװעק- 
גײנ, נעמ דעמ זאָנטיק אונ װארפ אימ ארײַנ אינ ברונעמ, אינ דער 
װאָלגע, אינ מיסטקאסטנ,,. װוּהינ עס זאָל ניט זײַנן.. 

פּאשקא (האָט ארומגענונרנ מיט שטויק דאָס גאנצע בײַר?); גו, כעוורע, גענומענ, 
גענומענ זאָל װערנ! 

ברליט (שטיל צו קאזעלסקיג): דו האָסט אימ ארויסגענומענ? 

קאזעלסקי: ניינ. 

ברײַט: פארװאָסיזשע צעברעכסטו דאָס בײַדל? 

קאזעלסקי: דו האָסט דאָכ אימ ארויסגענומענ? 

ברײַט: ניינ, איכ האָב געמיינט, אז דו... 

קאזעלסקי: פארװצָסיזשע צעברעכסטו דאָס בײַרל? אז אלע װעלנ אװעקגיג, 
נעם אונ שלעפּ אים צום אעראָפּלאנ. די קאָמאנדע שלאָפט איצט א"ו 
די בעסטע צײַט, 

פאעקא: נו, איז װאָס-זשע שטייט איר? גענומענ! גענומענ זאָל װערנו 

ברײט; מיר װעלנ דאָס בײַדל ניט צעברעכנ. דאָס אין דאָכ אג אָנדענק 
פונ אלטע צײיטנ, 

קאזעלסקי: מענטשנ װילנ שלאָפנ באנאכט.., 

פאשקא: װאָס הייסטז אונ װוּ װעלנ מיר אוסשטעלנ די װישקע! נײנ, דאָט 
בײַדל װעלג מיר באלר אראָפּנעמענ, אנו, קומט אהער שטעלט ויב אע 

קאזעלסקי: 

גרײַט; 


מיר'נ זיכ ניט שטעלנן 
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פּאשקא: איר שטרײַקט? (נײַט פלוצלונג זײַג באטליס). איבעריקנט, מע דארס ניט. 
מיר װעלנ צומם ערשטנ איבערהענגענ די לאָזונגענ אוג קריגנ ברעטער... 
איכ'ל א לויפ טאָנ צומ טיר,., 

גאליא (קטט *ײַ:): װאָס טוט זיכ עס דאָ? פאשא? די טרעגערס צענעמענ 
דאָרט דעמ טיר מיט דער עסטראדע. אײַנגעמאטערטע פּיַאָנערג מאָלג 
פּלאקאטנ, די קאָמיוגיסטנ בױענ טריבונעס... 

פאשקא: הא! זעסט! אינ רעגנ, אינ װינט, אינ שטורעמ אונ כעװורע ארבעטנ, 
אז עס גײט א רױכ! מע פארגעסט אינ זיכ אונ מע ארבעט.. 

גאליא: פאשקא, טײַערער, דוכט זיכ, אז מע טוט ניט דאָס, װאָס מע דארפ... 

פאשקא: אָט האָסטו דיר! כ'האָב אָבער פארשטאנענ! האָסט זיכ דערשראָקנו 
אוואדע! עכ, דו ביסט נאָכ אינגאנצג א פּראָװינציאלקע. ס'איז דיר שװער 
זיכ צוגעװוינענ צומ נײַעמ ריטמ. אװארע! אז דו האָסט נאָכ קײנמאָל 
ניט געװױינט אינ גרויסע 7טעט אונ הױפּטישטעט., 

גאליא: אָבער דו האָסט דאָכ אויכ קײנמאָל דאָרט ניט געװױנט!. | 

פאשקא: אונ פונ מאָרגנדיקנ טאָג אָנ װעלנ מיר ביידע אָנהײבנ װױנענ איג 
אנ עמעסער שטאָט. גיב א קוק וי אלצ ארומ בײַט זיכ, װי די ארבעט 
קאָכט. װי מענטשנ, װאָס זײַנענ נאָכ נעכטנ געװענ אונדז פרעמרע, 
װערנ אינדזערע פּרײַנט. עס קימענ אוויס בױלעט די אלגעמײינע אינ- 
טעו עסנ. אלע פארשטייענ מיכ אפנ װוּנק, 


קאזועלסקי, ג ע כּײַ ענקאָ אונ ב רײַט שארג זיכ אוומ איבער דטר 
בינע אונ קוקנ מיסט אומעט אם פ א ש ק ענ אינ װארטנ שױנ, װענ ער װעט 
אויעקגייג. 


פּאשקא: טו א קוק אפ נעכײַענקענ, אפ קאזעלסקינ. דו זעסט װי זי זײַנענ 
איפגערענט? (צו זיי) פארװאָס גײט איר ניט שלאָפנ? 

נעכײענקאָ: װאָס זאָלנ מיר טאָנ, אז עס שלאָפט זיכ ניט, ניט מיר, ניט 
אײַכ, 

קאזעלסקי: װעמענ ליגט איצט אינ זינענ שלאָפנ? 

פַּאֲשַׂקְא; (סטיל צו ג אליענ) ; דו הערסכ? אױכ זײי לעבנ מיט אונדזערע 
אינטערעסנ, זיי גײענ דאָכ פונ מיר ניט אװעק אפ קינ אײנ טראָט. 


ג עכײַענ קאָ אוג ק אזע לס קי קיקנ מיט האס אפ פ א סש קע נ אוג 
צעגייענ זיכ איבער דער בינע אינ פארשיירענע זײַטנ, 
פאשקא אונ גאליא בלײַבג אלייג. 


גאליא: דאָס איז אלצ זײער גוט... זאָר איכ האָב זיכ באטראכט אונ האָב, 
דוכט זיכ, כאראָטע אפנ גאנצו אײיסעק, פאשא. אוב דאָס אלצ 
טוט זיכ קעדיי צו העלפנ אנטאָנענ... מײג איכ, אן אָנטאָנ װעט זיכ 
באגיינ אָנ אזא הילס, 


פאשקא: פארװאָס עפּעס נאָר ,קעדײי צו' העלפנ אנטאָנענ", װאָסיושע, אונ 
אכוצ אנטאָגענ עקויסטירנ שוינ פאר דיר קינ מענטשנ ניט? שינ-ושע 
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זעסטו ניט, װי אונדוער שטאָט האַט אופגעלעבט אָנ אימ? שױניזשע 
זעסטו ניט װי מיר אלע האָבנ אָנגעהױבנ לעבנ אוב ארבעטנ אפ א 
נײַעמ אויפנ? די הײַנטיקע נאכט ציט אונדו פאר די אוערנ, זי מאכט 
אונדז פאר מער דערװאָקסענער, פאר מער שטארקער, פאר מער מע- 
נערישער. איצט זײַנענ מיר פיייק צוטאָנ אזוינס, ועגנ װאָס מיר האָבנ 
אינדערפרי אפילע ניט געכאָלעמט... װילסט, לאָמיר גיינ צו דער װאָלגע. 

גאליא: אנטאָג האָט מיר אויכ הײַנט גערופנ צו דער װאָלגע... אוי, פּאשא, 
װאָלט איכ געװאָלט, אז ער זאָל זײַנ מיט אונרז. 

פאשקא: אנטאָנ האָט דיכ געוופנ צו דער װאָלגע אינ א שטיל. אנטקעגנ 
דער לעװאָנע מיט א באלאלײַקע. איר װאָלט זיכ געשיפט אינ א שיפל 
אונ געװאָרטשעט טשאסטושקעס... אונ איכ רופ דיכ איצט, אינעמ רעגנ, 
אינ שטורעמ, מיר װעלנ נעמענ א שליופּקע אונ װעלנ אװעקשווימענ... 

גאליא: נײנ, שװים שוג דו אליינ, אויב דאָס לעבנ איז דיר נימעס געװאָרנ.. 

אומרערװארט, באװײַזג זיכ געכײַענקאָ, קאזעלסקי אוג ברטט. 


נעכײענקאַָ: איר קלײַבט זיכ גיינ צו דער װאָלגע. אָכ, יוגנט, יוגנט... גע- 
װענ א מאָל א צײַט װעג מײַנ גרעסטער פארגעניגנג איז געװענ די 
װאָלגע אינ צײַט פונ שטורעמ... נו, גייט, קינדערלעכ, גייט, 

קאזעלסקי: מיט די טרעפּלעכ זאָלט איר ניט גײנ, נאָר מיט יענע זײַט, 
װײַל די טרעפּלעכ זײַנענ פארגאָסנ געװאָרנ. 

נעכײענקאָ: איר נעמט מיט מײַנ שאל, גאליטשקא, בא דער װאָלגע איז 


איצט זייער קאלט, 

גאליא: גייט שוינ גײט, װאָס רעדט איר? מיר קלײַבנ זיכ אפילע ניט בײנ 
צו דער װאָלגע. 

נעכײַענלאָ: װאָס הײיסט , איר קלײַבט זיכ אפילע ניט"ו 

גאליא: דאָס האָט ער געזאָגט גלאט אזוי, װי א בײַשפּיל, 

קאזעלסקי (צי ברײַטט דו הערסט? דאָס האָט ער געזאָגט גלאט אול, 
װי א בײַשפּילן 


קאזעלסקי, געכײַעגקאָ אונ ברײַ ט צעגייעג זיכ אנטוישטע. 


| גאליא: הײַנט פארנאכט האָסטו װעגנ אנטאָנענ געזאָגט גאָר עפּעס אנדערש, 


דו ביסט אימ א גוטער פרײַנט, האָסטו געואָגט אונ אז אָט-אָ די אלע 
אומגעלומפּערטע זאכג דארפ מענ טאָנ, קלוימערשט אפ ארויסצוהעלפנ 
אנטאָנענ. 

פּאשקא: אנטאָנ איז א זעלטענער יאט. אזוינס איז אינ דער װעלט גיטאָ. נאָר 
אינ געגנטקאָמ זיגנ דאָכ אויכ ניט קיינ פלעקער, ניט אומזיסט נעמענ זי 
דאָכ אים אראָפּ. פאר פּאכדאָנישקײַט נעמט מענ אים אראָפּ. נאָר קעדײי 
עס זאָל זײַנ איירעלער רופנ זיי דאָס אָנ אָפּאָרטוניזם, 

גאליא: א פײַנע אײירלקײט, 
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פאשקא: אזא מענטש, װאָס איו א פּאכדנ, קאָנ ניט אָנפירג מיט ס"ע קאַ- 
מיוגיסטנ. | 

גאליא:; פּאשקא, בארייד אים ניט, בארייך ניט קייג כאװער. 

פּאשלא: נײנ; אנטאָג אין א זעלטענער יאס, אווינס איו אינ דער װעלט 
ניטאָ, נאָר או ער האָט פאר אלצ מוירע. אָט האָט ער מורע געהאט 
צו פל;ענ אפנ אעראָפּלאנ. איכ בינ דאָכ אזש רוט געװאָרנ איבער אימ. 

גאליא: ער איו דאָכ אָבער געפלויגנ. 

פאשקא: מע װײסט נאָכ ניט... איכ האָב מוירע, או אינ דער לעצטער רעגע, 
װעט ער אנטלויפנ פוג אעראָפּלאג אוג װעט פאָרנ מיט א פור, דאָס 
װעט זײַנ אוא כארפע.. 

גאליא: זײער שלעכט קענסטו אנטאָנענ, אכ, פאשקא, ער האָט דאָכ מיכ 
נעכטנ איבעראשט: ער האָט זיכ מיר דערקלערט אינ ליבע. ער האָט 
געדראָט, אז אָט, אָט ברענגט ער מיר צו טראָגג א פּאראָכאָר פונ דער 
װאָלגע, אָדער ער צעברעכט פונ מײַנעטװעגנ אפילע דאָס אפישנ- 
בײַרל, 

פּאשקא: זעסטו שוינ. הײסט עס, אז ער אלײנ האָט עס אױכ געװאָלט 
צעברעכנ. 

גאליא: ער איז א שטארקער אונ געואגטער מענטש. 

פּאשקא: פארװאָס-ושע איז ער אװעקגעפאָרג פונ דאנענ פונקט פארנ יאָנ- 
טעװ? דאָס איז דערפאר, װײַל ער האָט מױרע געהאט, טאָמער גועט 
ער דארפנ שפּרינגענ מיטנ פּאראשוט. 

גאליא: זאָגסט א ליגנ, פּאשקא, װענ אנטאָנ װאָלט דאָ געװענ, װאָלט ער 
דער ערשטער געשפּרונגענ... 

פּאשקא: איכ בינ ניט זיכער. 

גאליא:; איכ װעל גיינ אופװעקנ קלאװענ. די פּיאָנערג װעל איכ אהיימ שיקנ 
שלאָפנ, 

פאשקא: דו װילסט אראָפּרײַסנ דעמ מאָרגנדיקנ יאָנטעװ? 


גאליא; איכ װיל ניט ארויסהעלפנ אנטאָנענ, ער װעט זיכ זײַנ שטעט? אליינ 


באשטיינ, איכ ויל ניט מאכנ קינ מעשוגענע רײַזעס אינ שטורעמ 
איבער דער װאָלגע אונ אינ איינ נאכט פארואנדלענ אונדוער שטאָט 
אינ בוענעס-איירעס, (גייט אװעק). 


פּאשקא: אונ אזוי רעדט א װײַב אונ א כאװער!,, (גייט אָפּ נאָכ איר). 


פוג פארשיירענע זײַטג אפנ פלאצ, גאװײַוג זיכ געכײַענקאָ, ברײַט, קא- 

זעלסקי, אלע לױפנ זיי צו רעם א פישנ-בײַרל. שטױסג זיכ אָג לעבג אים, 

שפּרינגענ מיט אמאָל צוריק. אלע מאכנ אנ אָנשטע?ל, װי סע װאָלט גאָרניט 

געשענ אונ זיי גײעג זיכ אװעק. געכײַענקאָ גייט איג שטוב ארײַג, קאזעלסקי אוג 

בּרײַט גייענ אָפּ הינטערג רײַקאָמ. זיי באהאלטג זיכ, אוג זיי גייעג װירער אסאָל 

אררױס אפנ פלאצ אונ װידער רערזעעג זי איינער דעם אנדערג. זיי הייבג שָע 
צו וארטג, װער פוג זיי װעט פריִער אװעקגייג, 


2 דער געװװואגטער פאכרג 


נעכײענקאָ: נו, אָט, איצטער קאָנ מענ שױינ גײנ אביסל? שפּאצירנ. דעף 
רעגנ דוכט זיכ, הערט אום. 

קאזעלסקי: יאָ, עס הייבט זיכ אָנ א גוס רעגנ... 

נעכײַענקאָ: נו, מיר דארפנ זיכ שוינ אויכ פאנאנדערגיינ . 

קאזעלסקי: יאָ, ס'איז שוינ גוט שפּעט... 

ברײַט: ס'איז שוינ באלד טאָג אונ מיר שלאָפנ נאָכ אלצ ניט.. 

נעכײענקאָ: יאָ, אינדערהיימ אינ בעט איז א ביס? בעסער װי דאָ איג 
רעגנ. (קייגער גייט ניט אװעק). 

נעכײיענקאָ (פירט אָפּ בוײַטנ אָנאזײַט): דו פיר אװעק דעמ דאָזיקנ אויס- 
װוּרפ, ער קאָנ זיכ נאָכ לייגנ שלאָפנ דאָ אונטערנ בײַדל אונ דערװײ? 
װעט נאָכ פאשקא זיכ צוריק אומקערנ... רופ אימ אװעק ערגעצ װוּ אונ 
איכ'ל דערװײַ? דאָ ארויסנעמענ דעם זאָנטיק. 

ברייט: אָט באלר. (לױפט צו קאזעלסקינ). | 

קאזעלסקי (שטל צו נוײַטג): נאָכ לאנג װעט זיכ דאָ די אלטע דײַנע פּלאָנ- 
טערנ צווישנ די פיס? עס הייבט דאָכ שוינ באלר אָנ צו טאָגנג. דעמלט 
מעגנ מיר זיכ געזעגענענ מיטנ אעראָפּלאנ. מיר װעלנ אים שױנ מער 
אינ די אויגנ ניט זענ. 

;ברײט; רייד מיט איר עפּעס. פארייך איר די ציינ (גייט צו דער מאטענ). רייך 
מיט אימ עפּעס, פארייד איםמ די ציינ אונ איכ װעל דערװטל ארס- 
נעמענ. 

נעכײענקאָ: נו. איז װאָס-זשע, קאזימיר אדאמאָװיטש, קיינ דירע האָט איר 
נאָכ אלצ ניט געפונענ? 

קאזעלסקי: ניניינ. 

נעכײַענקאָ: נו, איז מיילע, נעכטיקט שוינ בא מיר. שלאָפט שוג איבער 
די לעצטע נאכט, 

קאזעלסקי: י-יאָ, א דאנק... 
אינ דער צײַט פונעם געשפּיעכ גייענ זיי אָפּ צוֹ נגעכײַענקעס שטוב, מאכנריק 


פארשיירענע צייכנס הינטער די פלייצעס צו ברײַטגנ, װעלכער האָט דערװײל 
אופגעריסג א ברעס פונ בײַר? אונ פֿאָרעט זיכ אינעוייניק. 


נעכײַ ענקאָ (עפנט אוס די טיו טונ שטוב);: גייט ארײַנ, קאזימיר אראטאָװיטש.. 
קאזעלסקי: נינ, גייט איר פריער ארלנ, (לאָזט פריָער ארײַג אינ שטוב נעכײַענקאָ. 
אונ קלאפט צו הינסער איר די טיוי אונ שוײַט) אונ איכ װעל ניט אויינגיינ! 
מײַגע פּרינציפּנ זײַנענ מיר טײַערער! איכ קאָנ ניט לעבנ בא אײַכ! 


ער האלט צו מיט איי2 האנט די טיר, נעמט צו בא בוײַטג ואָס פעק? אונ ער 
אנטלויפט. 


נעכײענקאָ (ספייננט אוױס פינ שטינ); נו, אין דארפ מענ ניט! מעשוגענער! 
א גליקלעכנ שליט-װעגס! (צו בוײַטנ) גיב אהער דעם זאָנטיק. 
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ברײט: ער אין ניטאָ... 


געכײענקאָ: װאָס הייסט ניטאָ? (ױ װאיפט זיכ צום בײַדל. ברײַ ט אגטלױפט נאָכ 
קאזעלסקיג) װאָס הײסט ניטאָ? איכ האָב דאָכ אים אליינ אוײנגע- 
לייגט, אונ אכוצ אונדז ביידנ האָט דאָכ קינער ניט געװוּסט.. וי זעט 
אז איג בײַר? איז גאָרנישט נישטאָ). װיקטאָר, װיקטאָר! דאָס האָסטו אליינ אװועק 
געשלעפּט, פונ דאכ אראָפּצושפּרינגענ!.. אָבער ניינ, ער דארם דאָכ אָבער 
פּאָרט דאָ זלינ... (זי רײַסט פאיצוייפלט אָפּ פוג בײַרל איינ ביעט. רױעס זיכ 
דאָרטנ אינװייניק. רײַסט אָפּ א צווייטע ברעט). 

פאשקא (קומט אָנ): נו, אָט, אויסגעצייכנט, צעברעכט עס, צעברעכט. איכ האָב 
געװוּסט, אז איר װעט איבערגעבוירנ װערנ, װאָסיזשע האָט איר אופ- 
געהערט? שעמט זיכ ניט מיט אײַער איבערגעבורט. צעברעכט, צעברעכט 
װײַטער! 

געכײַענקאָ: איכ בינ אױסגעפּײַניקט, אינגאנצנ אויסגעמוטשעט, איכ הי? / 
שטארבנ אונ ניט װי איר זאָגט, איבערגעבוירנ װערנ. בארוּיַקט מיכ 
אביס?, איכ בעט אײַכ. דערצײילט מיר עפּעס װעגנ אװ;אציע.. אָט 
לעמאָשל, איז בא אײַכ פארפאלנ געװאָרנ דער פּאראשוט, נו, איז װאָס- 
זשע. מענ האָט אים געפונענ? 

פּאשקא:; אָט זעט איר, אויכ אײַכ אינטערעסירט עס. ניינ, ניט געפונענ. 

נעכײַענקאָ; פאָטער אינ הימלן., 

פּאשקא: אונ איר האָט געזאָגט, אז איר זײַט ניט איבערגעבוירנ געװאָרנ. 
ערשט נעכטנ באנאכט זײַט איר נאָכ געװענ א קליינבירגערנ. אונ איצט 
זײַט איר פארכאפּט מיט אונדזער זאכ, איר נעמט זיכ צום הארצנ 
אונ האָט יעסורימ פּונקט פונ דעמ זעלביקנ, װאָס מיר. 

געכײַענקאָ: אָכ, סארא יעסורימ איכ האָב! הערט, װי װאָלט געװענ, לע- 
מאָשל, װענ עמעצער װאָלט אימ געפונענ אונ אָפּנעבראכט צוריקז װאָס 
װאָלט ער באקומענ דערפאר? 

פּאשקא: א דאנק װאָלט מענ אימם געואָגט, א דריטל ויפל עס קאָסט דער 
פּאראשוט װאָלט מענ אימ באצאָלט. 

נעכײַענקאָ: אוי, טאטעלעכ מײַנע, נו, אונ אויב עמעצער װאָלט אים געפונענ 
אונ װאָלט געװאָלט אליינ שפּרינגעג מיט אים, װאָלט ער דאָכ ניט גע- 
קאָנט, עמעס?... 

פּאשקא: ניינ; -פארװאָס װאָלט ער עס ניט געקאָנט? ויפ? זײַנ הארצ גע- 
גלוסט, 

נעכײַענקאָ: ס'איז דאָכ אָבער ניטאָ פונוואנענ צו שפּרינגענ, ‏ שױגיזשע 
פונ דאכ? 

פאשקא: פונ דאכ! פארװאָס, ניט פונ דאכ? ס'איז זייער גוט. פּונקט װי פונ 
א ווישקע. 

נעכײענקאָ: דער זאָנטיק װעט זיכ דאָכ אָבער ניט אופעפענענ?ו 


פאשקא: פאושטייט זיכ, אז דער זאָנטיק קענ זיכ אמאָל ניט אופעפענעג 
אויכ, דעמלט איז קאפּוט, א מיצװװעת אפ אימ! גאנװע ניט אוג 
שפּרינג ניט. | 

נעכײַענקאָ: קאפוט, אָבער א קינד װעט דאָכ ניט גיינ שפּרינגענ? 
קינדער טאָרנ דאָכ ניט שפּרינגענ? 

פאשקא: ס'װענדט זיכ װאָס פאר א קינד, פאראנענ קינדער, װאָס װעלנ א 
דערוואקסענעמ אינ גארטל פארשטעקנ, 

נעכײענקאָ: יאָ, נאָר אָס מײַנער איז ניט פונ די. ניינ, פאר מײַנעם בינ 
איכ רוּיִק. ער איז גוט דערצױגנ, ניינ, מײַנער װעט ניט שפּרינגענ. 

פּאשקא: װער, ברײַטז זאָל נאָר אוײַנפאלנ צו אים אינ די הענט ארײַנ 
א פּאראשוט. ער װעט שױנ בא אים גלאט אווי, אָנ ארבעט ניט ליגנ, 
װאָס איז מיט אײַכז 

נעכײַענקאָ: ניינ... גאָרניט... גלאט אזוי... איכ אינטערעסיר זיכ אווי... מיט 
אװיאציע... 

פּאשקא: נו, איז װי, איכ האָב אײַכ, דאכט זיכ, אלצ דײַטלעכ דערקלערט, 
װעגנ אװיאציע? 

נעכײַענקאַָ: פארשטייט זיכ, אז אלצ דײַטלעכ. אזא באנדיט! איכ װעל דאָס 
ניט פארשװײַגנ. אומעטום װע? איכ זײנן זי לױפט, אוג שטויסט זיכ אָג 
אפ דעם אָננײענדיקנ ביולאקאָװנ. אפ װאָס קוקט איר, װאָלט איכ װעלג 
װיסנ! פאר אונדזערע אױגנ וארפט מענ קינדער פונ די דעכער, אוג 
אײַכ זאָל עס אפילע אָנהײבנ צו ארנ, װוּ אין די געועלשאפטלעכקײַט? 
שלאָפט. װוּ איז דער פּראָפארײנ? שלאָפט. װוּ איז דער עלטערנ-ראט? 
שיאָפט. װוּ זײַנענ די קינדער-פרײַנט? שלאָפנ. אלע שלאָפנ! 

בורלאקאָו: ס'איז דאָכ נאכט איצט, שלאָפנ זיי, 

נעכײַענקאַ: זײ האָבנ קײיג ועכט ניט צו שלאָפנ. זיי דארפנ ארבעטנ, איכ 
װעל זיי שוינ אופװועקנ! 

פּאשקא: איר הערטן 

בורלאקאָוו: געכײַנקאָ, דאָס ביסטו, טײַבעלע? 

נעכײַענקאָ: דאָס בינ איכ, איבער אײַכ בינ איכ געװאָרנ א געזעלשאפט- 
לעכער מענטש. 

פאשקא: אָט אזוי, אָט אזוי, דערלאנג! 

נעכײַענקאָ: איכ װעל אײַכ, טיפשימ, אויסלערנענ װי צו ארבעטנ. איכ'?ל 
באלר דעם גאנצ רײַסאָװעט אופהיבנ! כ'װועל אלע עלטערנ אפ די פיס 
שטעלנ! (לײפט אָפּ א צעיאכמעטע). 


פאשקא: מענטשנ װערנ בא אונדז אפ די אויגנ איבערגעבוירנ, באלעבעסלעב 
װערנ אקטיוויסטנ, 
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בורלאקאָו: הער פּאשא, דאָ װערט בא אונדז אס די אױננ אײינער א קלו- 
גער אונ א נאר איבערגעבוירנ. אלע. טרעגער פונ האפנ צוגענומענ. 
ס'איז א שטורעמ. מע דאי'ס די בארקעס אײַנקרעמפּעװענ, דעם דענאָר- 
קאָדיאָר פארפעסטיקנ, אונ קיינער איז ניטאָ. אנ אנדערער טיפּעש װי- 
דער האָט באפוילנ צו צענעמענ דעמ טיר, אונ פונ די ברעטער זאָל מענ 
א װישקע בױענ. גײ, זײַ אזי גוט, געפינ די דאָזיקע טיפּשימ, אוג 
דערקלער זיי, אז די טרעגער דארפ מענ האָבנ אפנ האפנ, אונ דעמ 
טיר זארפ מענ ניט צענעמענ. אונ דעמ דריטנ טיפּעש זאָג, או באנאכט 
לױנט ניט איבערגענוירנ צו װערנ. ס'איז פינצטער. קיינער אכוצ דיר 
װעט עס ניט זענ. גיי, זײַל אזוי גוט. 


פאשקא האָט א מאכ געטאָג טיט דער האנט אונ גייט אװעק. ב וו 7 א קאָ ח 
פּוויוט פארויכערג זײַג ציבעק, נאָר דער װינט לעשט אױס די שװעבעלע. 


בורלאקאָוו: נו, א װינט א ביסל... 


דער װינט דערטואָגט פונ דער װאָלגע אָפּגעויסענע. ניט קלאָרע געשרייענ, 
בּוולאק אָ װ יאָגט זיכ נאָכנ היט?, װאָס דער װינט האָט אים אואָפּגעריסב פרג 
קאָפּ. די געשרייעג ווערג בױלעטער. 
בּורלאקאָוו (זיכ אײַנקוקנריק אינ דער פינצטעיניש): װער איז דאָרט!ן? 
א שטימ פונ טײַכ: העלפט מיר אהער שלעפּנ דאָס שיפל! 
בורלאקאָװ: אָבער װער איז עס? 
א שטימ: איכ... אנטאָנ. 
בורלאקאָװ לאָזט זיכ אואָפּ צום טײַכ. איג הינטערגוונט אפ דער בינע 5ימט 


אדורכ א קאָמיוגיסט טיט א ביקס. ער קוקט אינ הימל איײַנ פונװאנענב 9ס 
אערט זיכ א וױש פונ אג אעראָפּלאנ, ‏ ער שוײַט אױס פארצװייםלט, 


קאָמיוגיסט: פארװאָס האָב אִיכ אימ צוגעלאָזט צו דער מאשינ?! (ער אנטלויפט). 


אנטאָנ אינגאנצנ א נאסער, א צעפּאטלטער, אוג בוולאקאָװו 50/ע9נ אוום אסטג 
פלאצ א שיסל, זיי דוייענ עס איבער אפ א זײַט אוג גיסג אױס פונ דעם רי 
וואסער. 


בּורלאקאָװו: נו, גוטער גרודער, דו האָסט דאָכ מיכ איבערגעשראָקנ אפ טױיט, 
פונ װעלכע גוטע יאָר האָט עס דיכ געבראכט צוטראָגנז 

אנטאָנ: פונ קוזאָװאטאָיע. 

בורלאקאָוו: דו ביסט פונ זינענ אראָפּ, ברודערל! איצטער גייענ דאָכ קינ 
פּאַראכאָדנ אפילע ניט.., 

אנטאָנ: דערפאר טאקע בינ איכ געקומענ צופאָרנ אט א לאָדקע. איכ װעל 
זיכ דאָכ ניט לאָזנ שװימענ אינ אזא נאכט, 

בוורלאקאָוו; אונ דײַנ לאָראָטשניק װוּ איז? 

אנטאָנ: װאָס פאר א לאָדאָטשניק, צומ טײַװל! אלע האָבנ זיכ אָפּגעזאָגט, 
קיינער האָט מיכ ניט געװאָלט פירנ, 
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בורלאקאָוו; אונ דײַנ לעדערנע טוזשורקע װוּ איז? 


אנטאָנ: די עמעסע באָד געהאט, פרעג ניט, שוינ איינמאָל א באָד, כ'האָב 
ניט געהאט קינ גע?ט אפ איבערצולאָזנ זאלאָג פארנ שיפל, נו, האָב 


איכ געמווט איבערלאָוג די טוזשורקע, 


כור?אקאָוו: װי-זשע האָסטן עס ניט קינ מוירע געהאט אינ אזא שטורעמ 


צו פאָרנ אפ א לאָרקע? 


אנטאָנ: איכ האָב סאקע מוירע געהאט, ס'איז אוֹי קאלט, א רעגנ. בא די 
שטיינער דאָרט האָט זיכ דאָס שיפל אינגאנצנ שיר ניט איבערגעקערט. 


בורלאקאָון: דו האָסט זיכ דאָכ געקליבנ פאָרנ אינ געננט? 
אנטאָנ: ס'איז געשענ אזוינס, אז איכ האָב זיכ געמוזט אומקערג צוריק, 


בורלאקאָו; קומ ארײַנ צו מיר, װעל איכ דיכ אָנפּױענ מיט טײ, אביס? 


בראנפנ געבנ... 
אנטאָנ: גאליא איז בא דיר? 


בורלאקאָוו: מיט פאשקענ איז זי דאָרט. דאָ, ברודער, האָבנ זיכ די לופט- 


לײַדנשאפטנ אווי צעברענט, זאָלסט שוינ גאָרניט פרעגנ. 


אנטאָנ: דערצייל קיינעמ ניט וועגנ מײַג צוריקומענ, בורלאקאָװו. לאָמיר פריער 


זענ, װאָס קומט דאָ פאָר, 


בורלאקאָון: אָס אנ אײַנפאל פונ א יאט! טו כאָטש אױס די שיכ דײַנע 
האָסט דאָכ א האלבע װאָלגע אױיסגעשעפּט.. 
אנטאָנ: גיב מיר, איכ בעט דיכ, א פּאפּיראָס... 
אנטאָנ אוג בורלאקאָװ לאָונ זיכ גיין צומ הינטער-גרונט, גאָר זיי 
בלײַבנ שטייג װעג זיי רערזעענ, אז אפג פּלאצ קומענ צוגייג פּאשקא, ראָזא 
אוג גא ליא. אנטאָג אונ בּורלאקאָװ שטײענ אינ שאָטנ, אוױ, אז די 


ארײַנקומענריקע באמערקנ זיי ניט. רער שטורעמ איו שטילער געװאָינ,. אפג 
הים? װײַוג זיכ שטערג. עס הערט זיכ א װײַטער וױש פוג א מאטאָר, 


פּאשקא: קומ, לאָמיר ארײַנגיינ אינ רײַקאָמ. מיר'נ מאכנ א פלוג-זיצונג. 
איכ װעל ניט דערלויבנ אראָפּצורײַסנ דעמ מאָרגעדיקנ יאָגטעװן 
ראָזא: אונ איכ װעל ניט דערלויבנ אראָפּצורײַסנ די קעפּ פונ די קאָמיוגיסטנו 
איכ װעל ניט דערלויבנ דורכצופירנ דעם יאָנטעװ אָנ א שום צוגרייטונג 
אונ צווינגענ אלעמענ, אז זי זאָלנ שפּרינגענ. 

פאשקא: װעלנ מיר דיכ ארױיסיאָגנ ,װאָג* פונ רעראקציע, ארויספירג פוג 
ביוראָ. איכ האָב דיכ ליב. זאָלסט עס וויסנ.. 

ראָזא:; װי א רעדאקטערן 

פֿאשקא: נינ, װי... גלאט אזול... 

ראָזא: פארװאָסיזשע האָסטו עס מיר פרלער, פריער ניט געזאָגטז 

פּאשקא: נאָר איכ װע? פונדעסטוועגנ אלײינ שטימענ פאר דעמ, אז מענ זאָל 
דיכ אויסשליסנ... מיר שטרעבג ארומצוכאפנ אפ אלע הונדערט פּראָ- 


צענט אלע קאָמיוגיסטנ, אונ דו, א רעדאקטער, א מיטגליד פונ ביוראָג 
װאָס פארא בײַשפּיל װײַזטו פאר זייז 

ראָזא; אינ קאָמיוגישנ אוסטאוו איז אינ ערגעצ ניט געואָגט געװאָרנ, או מע 
מוז שפּרינגענ. 

פּאשקא: מע קאָנ ניט צוגניינ צומ אוסטאו ביוראָקיאטיש, מיר האָבנ שױג. 
צונויפגעשטעלט א צעטל. הונדערט מענטשנ האָבנ מיר באשטימט, װאָס 
װעלנ שפּרינגענ, אונ אָפּואָגנ זיכ האָט קיינער קיינ רעכט ניטו 

ראָזא: נאָר דאָס איז דאָכ אָבער א גואלרטאטו.. 


-פּאשקא: מע דארפ די מענטשנ ארײַנפירנ אינ דער געשיכטע... 


ראָזא: דו װעסט אונדז, דאכט זיכ, ארײַנפירנ אינ אזא געשיכטע, אז מיר 
וועלנ קײינמאָל ניט קאָנענ פונ איר אוויסקריכנ. 

גאליא; פאשקא, זאָלסט װיסנ זײַנ, או מאָרגג װעט מענ דיכ צוריק אראָפּ- 
נעמענ פונ דײַנ שטעלפארטרעטערלי. 

פּאשקא: מאָרגנ? מאָרגנ איז אנ ארױיסגאנג-טאָגן 

גאליא: מע באשטימט אינ א פּראָסטנ טאָג אונ מע נעמט אראָפּ אפילע איג. 
אנ ארויסגאנג-טאָג. 

אנטאָנ: אונ אויב ס'איז נייטיק נעמט מענ אראָפּ אפילע באנאכט... 

ער קומט ארױס. 

אלע: אנטאָנ! | 

אנטאָנ: דו ביסט פרײַ, פּאשקא, קאָנסט זיכ גײנ אײנער אלײנ אינ דער. 
געשיכטע. : 

גאליא: אנטאָנ, אוי, װי איכ בינ צופרידנ!,. 

פּאשקא: פארװאָס ביסטו ניט געפאָרנ אינ געגנט? 

אנטאַנ: דערפאר, װאָס איכ האָב זיכ איבערגעלייגט, 

פּאשקא: דערפאר, װאָס דו האָסט מוירע געהאט צו פליַענ אפ אנ אעראָפּלאנ. 

אנטאָ.: איכ האָב געשיקט א טעלעגראמע, אז איכ קאָנ ניט קומענ. 

פאשקא: אונ דאָס, װאָס דער געגנט-קאָמיטעט האָט דיכ ארויסגערופנ? 

אנטאָ1; איכ דארפ דאָ בלײַבנ. אינ געגנט-קאָמיטעט װעט מענ פארשטײב 
אז איצט אװעקפאָרו פונ דאנענ טאָר מענ ניט, 

פּאשקא: דאָס הייסט דאָכ געביאָכנ די קאָמיונישע דיסציפלינ. 

אנטאָנ: זײַנ איצטער דאָ, דאָס הייסט פארשטארקנ די דיסציפּלינ. 

ראָזא: אנטאָנ שוינ-זשע האָסטו זיכ אינדערעמעסנ אומגעקערט צוריק דער- 
פאר, װײַל דו האָסט מוירע געהאט צו פליִענ אפ אנ אעראָפּלאנ? 

אנטאָנ: דו גיסט א שועקיעכע .טשוראטשקע". איכ בינ געװענ אינ קואָך 
ואטאָװע, בינ געשטאנענ באמ אעראָפּלאנ אונ האָב באקומענ באם 
באָרט-מעכאניק װאטע אפ צו פארשטעקנ די אױערנ. אונ מיט אמאָל... 

פאשקא: אונ מיט אמאָ? האָסטו זיכ דערשראָקנ!. 

אנטאָנ: אונ מיט אמאָל ברענגענ מיר צו קװאָוואטעװער קאָמיוגיסטג דײַנ 


פּּי 


שעלעגראמע מיטנ ארויסרופ אפ דורכויסיקע פּאראשוטיזאציע. זיי האָבנ 
פעלאכט, געהירזשעט, װי די װילדע. אונ איכ אוכ מיט זײ, כאָטש 
סיהאָט זיכ מיר איננאנצנ ניט געגלוסט צו לאכנ. נאָכדעם האָב איכ 
אוועקגעגעבנ צוריק די ואטע דעמ באָרט-מעכאניק אונ ביג געפאָרנ 
צוריק, 

פּאשקא: ניט קיינ שלעכטנ אויסרייד געפאקט, אכי ניט צו פליִענ, 

כורלאקאָוו: נו, סארא כאמ דו ביסט עס, יונגערמאנ. אנטאָנ האָט דאָכ 
הײַנט באנאכט.,. 

אנטאָנ (פירט אָפּ בור?אקאָװג אָנאזײַט): וועגנ װאָס װילסטו רייךנ? 

בורלאקאָוו; נו, כאָטש פונ דײַנ הײַנטיקער נעסיע... 

אנטאָנ: פאר קיינ פאל ניט, דו הערסט בורלאקאָװ. אוב ס'איז דיר טײַער 
אונדזער פּרײַנטשאפט, זאָלסטו שװײַגנ. אונ אויב איכ װאָלט ניט גע- 
שומענ צופאָרנ אפ דער לאָדקע! אונ אױב איכ װאָלט געקומענ צו 
שװימענ אפ א פאראכאָד? אונ אוב עס װאָלט קינ שטורעם ניט גע- 
װענז איו װיָאזוי װאָלסטו מיר דעמלט פארטיידיקט? אוג װאָס איו דאָס 
-ביכלאל, פאר א העראַָיִשקײַט?., 


פוג לינקס שלעפנ צװיי טרעגער אס א שטריק ארײַנ א הילצערגע האנט. 


א טרעגער: דערלאנג אהער!... אהער דערלאנג!.. שטעל? אפ א קאנט! אס א 
קאנט שטעלן 


אנטאָן; װאָס שלעפּט איר דאָס?ז 

א טרעגער: דעמ טיר האָבנ מיר צענומענ, א װישקע װועלג מיר בויענ... 
אנטאָנ: דאָס האָסטו געהייסנ, יפאשקא? קערעװעט אויס צוריק! 

א טרעגער: צוריק קערעװעט אױסן 


פונ רעכטס שלעפּנ צוויי טרעגער אויכ עפּעס אוג שרײַעג. 


א טרעגער: אהער דערלאנג, אפ א זײַט שטעל! שטעל? אפ א זײַטו 

אנטאָנ: אונ דאָס װאָס איז? 

א טרעגער; די עסטראדע האָבנ מיר צענומענ, א װישקע װעלג מיר בױיענ 

פּאשקא: שטיי, שטיי.. 

אנטאָנ: גי, פּאשא, ביז אינדערפרי זאָל דער טיר מיט דער עסטראדע זײַנ 
צוריק אופגעשטעלט, 

פאשקא: איכ האָב קינ צײַט ניט. די פּ;אָנערנ װארטנ אפ מיר. זײ גײענ 
איצטער ארות איבער דער שטאָט אונ זײי שטעקנ ארײַנ אונטער די 
שירנ, װוּ עס װוינענ קאָמיוגיסטנ די באשטימונגענ אפ שפּרינגענ, 

אנטאָנ: שיק אָפּ די פִּ;אָנערנ שלאָפנ, אונ אליינ גיי אוג שלעפ צוריק ארויס 
פונ אונטער די טירנ די באשטימונגענ, אוג פארגעס ניט אראָפּצורײַסג 
אָטיאָ די דאָזיקע גארישע פלאקאטג, 


פּאשקא (נאלייריקט): צוזאמענ מיט די פלאקאטנ װילסטו אויכ אראָפּרײַסנ 
דעם מאָרגעדיקנ יאָנטעװ?! 
אנטאָנ: אוב דער יאָנטעװו װעט זײַנ ענלעכ אפ אָט-אָ די נאָרישע פּלאקאטנ -יאָ... 


פוג דאר פוגאטשאָװער גאט הערט מענ אױסגעשר;ענ ,אוום אונ ארום נש 
דערלאנג אהער! אוומ אונ ארומן* . 


פּאשקא: דרייט אויס צוריק צו אלדע שווארצע יאָר! קינ װישקע װעט מענ 
שוינ ניט מאכנ, | 
די געשרייעג דעוװײַטעונ זיכ. אפ א זײַט! אם א זײַט!., ארום אונ ארומ 
געמ! שטע? אם א זײַט!. ניינ אפג קאנט! דויי אױס! פַּאשׁקֶע מיט די טועבער 
גייעג אָסּ. 
גאליא: אנטאָנ, ליבער, איכ בינ אזוי צופרידנ... 
אנטאָנ; מיט דיר װעלנ מיר מאָרגנ רײידנ אפ דער ביראָ. דו ביסט זיכ 
באגאנגענ ניט בעסער פונ פּאשקענ. 
גאליא: דאָס איז ניט ריכטיק, אנטאָנ, איכ בינ ארױסגעטראָטנ קעגנ אימ, 
אנטאָנ: אונ ביז דעמ װאָס האָסטו געטאָנ? װי האָסטו עס געקאָנט דערלאָונ 
צו אזא זאכ? 
גאליא (שטיל): מיר האָבג, דיכ ארױיסגעהאָלפנ. 
אנטאָג: א גרױסנ דאנקן 
בורלאק אָװו (הערט זיכ אײַנ): פּונקט װי אנ אעראָפּלאנ װאָלט גערוישט. 
ראָזא: פונואנענ האָט זיכ איצטער גענומענ אנ אעראָפּלאנ? 
ארומגערינגלט מיט פארשלאָפענע טאטעס אונ טאמעס קומט אוײַנ ג עכ ײַ עגק6ָ. 


נעכײַענקאָ: קאָלומאנ דאָס האָט געטראָגנ א כאראקטער פונ א װיצ, איז 
ביעע זײיער, איכ אלײנ האָב אױכיליב שארפיניקע װיצנ. נו, װעגנ 
פּושקינענ דאָרט, װעגנ די קאָאָפּעראטיװנ... נאָר דאָס איו דאָכ ניט אויס- 
צוהאלטנ! אפ װאָס קוקט דער מיטהילפ-ראט?װוּ זײַנענ די עלטערנ? 
אלע װײיסנ, לוט װי עס האָט דערצײלט איינער א באװוּסטער לופט- 
פליֶער, אז יערער פינפטער װערט דערהארגעט. מאָרגנ אינדערפרי הייבנ 
זיכ אָנ די שפּרינגערײַענ אונ װער װעט זײַנ דער פינפטער? עפשער 
דײַנער, פּעטראָװנא, אָדער אײַערער, נאוּם ניקאָלײַעװיטש. מיר תילג 
ניט פארלירנ יעדער פינפטנן 

איג די פענצטער פוג די הײַזער באװײַזג זיכ פארשלאָפענע פּענעמער. 


גאליא: כאװערטע נעכשענקאָ! װאָס טראכט איר אױס! ניט דער פינפטער 
אונ ניט דער צענטער װערט ניט געהארגעט. אָט באלד װעט אופשטייב 
די קאָמאנדע פונ אעראָפּלאנ אונ װעט מאכנ א סאָם צו אײַערע אום- 
רעגונגענ. ביז אינדערפרי װעט קײנער ניט שפּרינגענ. אונ קינדער 
שפּרינגענ דאָכ בא אונדו ביכלאל ניט, 
ס'קומט אָנ קלאחא, 


= 2 556555 405,452 ד,.. פע -+? 9 אע = 


'קלאווא (א פארשלאָפענע): װאָס איז דאָ אזוינס? אכ, אנטאָנ, געקומענ צו פאָרנ! 
חוּ איז דאָ בא אײַכ א ברונעמ? איכ קאָנ זיכ אלצ ניט אוסטשוכענ. 
-ס'הערט זיכ דאָס רוישג פוג אעראָפלאנ. פאשקא לױפט ארײַנ: 


פאשקא: צו װאָס האָב איכ אים ארויסגעגעבנ א צעטל? פארװאָס האָב 
איכ פאר אימ אָרעװו געװענ. 

קלאווא: פאר װעמענז 

פאשקא: ער האָט דאָכ מיכ אָפּגענארט, ער האָט זיכ געזעצט אפנ אעראָפלאנ, 
ארײַנגערוקט אינ קאבינע ארײַנ דאָס יאטל אונ איז אװעקגעפלויגנ. אונ 


איכ האָב געמיינט, אז ער לעבט מיט אונדזערע אינטערעסנ. (ער זעצט 
זיכ אָנמעכטיק אפנ שיפ? שפּוױינגט אָבער באלד אום צוריק אונ װײַוט מיטג פינגער 


איג הימל אוײַג) אָט זיצט ער; אָט! איר זעט? 

קלאווא: ניינ!.. 

פאשקא: אהא! נו, זע איכ אויכ ניט. 

גאליא: קאזעלסקי? 

פאשקא: נו, װעריזשע דעג אנדערש? ער אין געקומענ צוגײנ מיט דרמי 
טרעגער, ארײַנגערוקט דעם דניעוואלנעמ א מאנדאט אונ געזאָגט: , איכ 
ביג אנ אלטער פּילאָט. איכ דארפ באטראכטנ דעמ עראָפּלאנ" האָט צו- 
זאמענ מיט די טרעגער אָנגעדרײיט דעמ פּראָפּעלער, האָט זיכ ארײַנגע- 
זעצט אינװייניק, אומגעווארפנ דעמ דגיעואלנעמ פונ די פיס, אָפּנע- 
לאָזט דעם גאז אונ איז אװעקגעפליגנ. יענער האָט אָנגעכאפּט דעם 
אעראָפּלאנ פארנ עק, האָט עס אימ געגעבנ א שלײַדער, אז ער איו שיר 
ניס געהארגעט געװאָרנ. איכ בינ געקומענ צולויפנ, אונ ער איו שױנ 
אינדערהייכ, פליט! דער אעראָפּלאנ בויגט זיכ דאָ אפ רעכטס, דאָ אפ 
לינקס, או ער האָט שױנ פארגעסנ װי מע פליט, דער אויסוורפ. 

קלאווא: אונ דער אעראָפּלאנ? אונ דאָס ייִנגלז 

נעכײענקאָ: װאָס פאר א יינגל? 

פּאשקא: נו, אײַערער, אײַער ברײַט, פארשטייט זיכ, ער אוז ארײַנגעקראָכנ 
אינ קאבינע. 

נעכײַענקאָ: װיקטאָר? אוי, דער מעשוגענער װעט אימ נאָכ אװעקפירג קיינ 
פּוילג... 

פאשקא: האָט קיינ מוירע ניט. מע װעט אים ניט אװעקפירנ, ער איז שוין 
אראָפּגעשפּרונגענ. | 

(נעכײענקאָ: דער פינפטער?.. 

פאשקא: ניינ, דער ערשטער... 

נעכײענקאָ (אופגעבראכט צו גאליענ): פארװאָס-זשע האָסטו געזאָגט א ליגנ, או 
קינדער שפּרינגענ בא אײַכ ניט? װוּ איז ער? 

קלאווא: װוּ איו דער אעראָפּלאנ? ונּ איז קאזעלסקי? 

פאשקא: אָט איז ער, איר הערט? 
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קלאווא: ניינ,, 


פּאשקא: אהא, נו, הער איכ אויכ ניט!.. װאָס טוט מענז 

אנטאָנ (צוגאליענ): דאָס האָט איר מיר אי ארױסגעהאָלפנ! א גרויסנ 
דאנק אײַכ,., 

נעכײַענ?אָ: לאָזט מיכ! 

די עלטערנ: דאָס הייסט דאָכ כויזעק מאכנ פונ אונדז... דאָס איז דער רועכ 

- װייסט װאָס... האָבנ אויסגענוצט דעם מאָמענט, װענ די דערװאקסענע 

זײַנענ געשלאָפנ. 

פּאשׂקא: שטילער, אָט זײַנענ זיי... 
אלע בלײַבנ שטיל אונ זעענ װי עס גײט אײַנגעװיקלט אינ פאראשוט, װי אינ א 


מאנטאָ, פארפּלאָנטעיט איגעמ זײַר דער קליינער בוײַט, אינ איינ האנט האלט 
ער דעמ רונג, אונ פאר דער אנדער האגט, פירט אימ קאזעלסקי. 


קאזעלסקי: כאווערטע אינסטרוקטער, גייט צו דער מאשינ! האָבנ ניט גע- 
קאָנט צעלייגנ א שײַטער, דאָס איו אומיסטנ, קעדיי איכ זאָל זיכ מיטנ 
אעראָפּלאנ אראָפּועצנ אינ א בלאָטע ארײנ. איכ האָב פארשטאנעג 
אײַער אינטריגע... נאָכ גוט, כאָטש, װאָס די פּײַערלעכ אפנ האפנ האָבנ 
מיר ארױיסגעהאָלפנ, א ניט װאָלט איכ די גאנצע מאשינ געליגט אינ 
דר'ערד ארלינ. 9 

פאשקא: צו װאָס האָב איכ פאר אימ אָרעו געװענ??! 

קאזעלסקי: װאָס האָט איר אונדז ארומגערינגלט, װי די ליליפּוטנ גוליווערנ? 
איר באגריסט בעסער די לופט-געסט. דעמ סאמע עלטסטנ לופט-פליַער 
אונ דעמ סאמע ייַנגסטנ פּאראשוטיסט. (פירט אוױס ביײַטג) דער ערשטער 
מענטש אינ אונדזער שטאָט. די הויכ איז געװענ דרײַ הונדערט מע- 
טער, די װאָלקגס שטארק נידעריק, אראָפּנעזעצט זיכ אפ דער ערךר 
אָנ שומ אוואריע... 

נעכײענקאָ (וארפט זיכ צומ זיג): ער לעכט? טײַערער מײַנער! מײַג קרױנו. 
איכ'? דיר מאכנ פאר א קאליקע! ער לעבט! ער לעבט! כוליגאנ דו אי- 
נער! (ױ נעמט אים אוום). װאָנ! ארויס פונ מײַנ שטוב! קינד מֿײַנס! 
אויסװוּרפ דו! (זי קושט אימ), דו האָסט זיכ דערשראָקנ! נו, װאָס װילס- 
טו מײַנ קינד?. 


- בֿרל'0 (פײַטע גוויסעי): איכ יל זייער שטארק עסני.. 


נעכײיענקאָ (איז איבעראשט פונ כוצפעדיקג בליק פוג איר זונ. זי קאָנ זיכ גיט אײַנהאלטנ 
אונ גיס אימ א פּאטש); דו הינטישער זונ! דו! 

פֿאַשקא: בירגערנ נעכײַענקאָ, איר זענט א געזעלשאפטלעכער מענטש, איר 
האָט ניט קיינ רעכט צו שלאָגנ א קינד. 

נעכײַענקאָ: דו לערנ מיכ נאָר ניט, אלײינ האָט ער אימ געצװוּנגענ, ער זאָל 
שפּרינגענ! | 

אנטאָנ: גייט שלאָפנ, כאװיירימ. מאָרגנ װעט זײַנ אנ אויסגעצייכנטער טאָג. 
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איר קענט דאָכ מיכ שוינ ניט דעמ ערשטנ כוידעש. איר פארויכער אײַכ, 
אז מאָרגנ װעט זײַנ אנ אויסגעצייכנטער טאָג, 

בורלאקאָוו: אוי, איר כאמעס, נו, איכ װעל אײַכ שוינ אָנלערנענ... (נּי די 

עלטעוג) קומט, אלטװארג, אהיימ, לאָמיר וויַק שלאָפנ גיינ אונ מאָרגנ װעלנ 
מיר זיכ שוינ אינ דעמם אלעמענ פאנאנרערקלײַבנ. (זײי גײעג אװעק). 

נעכײענקאָ (שיײַט זי נאָכ): איר זאָלט ניט פּארשפּעטיקנ מאָרגנ אפ דער זי- 
צונג פונ מיטהילפ-ראט. פּונקט צענ א זיגער. (נּו בוײַטג) זאָלסט זיכ 
מער פאר מײַנע אויגנ ניט װײַזנ, דו, טויגעניכטס, דו... (גייט אוײַנ אינ 
שסוב). 

קאזעלסקי (רײַסט אָפּ א ראָזע אוג גיס זי ק לא װ עג): אײַכ, קלאווא, װירמע איכ 
מײַנ לעצטנ לופט-פלי.., 

קלאווא: איר װעט נאָכ בא מיר זיצנ אפ דער הופּטװאכטע אױכ, איר, איר 
פארדינסטפולער לופט-פליַער! צו פּא שק עג) איכ פארװוער אײַכ צו נע- 


מענ אנ אָנטײל אינעם מאָרגעדיקנ יאָנטעװ. (זי ווארפט איועק די ראָזע, נעמט 
בא ברײַטג דעם פאראשוט אונ גייט אװעק). 


קאזעלסק": פארװאָס-זשע באגריסט איר מיכ ניט? 

פאשקא: עכ דו שוסטער! ויָאזוי ביסטו געפלויגנ! אזוי גייענ שיקערע הע- 
נער ארומ אפ דער ערד. אונ אימ'א בלאָטע זיכ אראָפּנעזעצט. לופט- 
ספּעצ מײַנערי.. 

אנטאָג: גיט מיר נאָר אײַער צײַגעניש (קאזעלסקי גיט אימ, אג טאָג לייעגט): 
,דער אייגנטימער פונ אָטיאָ דער דאָזיקער צײַגעניש איו א געווע- 
זענער פּילאָט.. נוצט אים אויס לוט זײַנ פאכ... (עֶר לייגט אײַנ דאָס פאפּיר? 
אקוראט אוג צערײַסט עס). איכ װאָלט געקאָנט אײַכ באלד הייסנ ארעס- 
טירנ פארנ פאכאפּנ דעמ אעראַפּלאנ, אונ פאר אָפּנארנ דעמ דניעװואל- 
נעמ, נאָר איכ װעל עס שוינ טאָנ מאָרגנ אינרערפרי. 

קאזעלסקי: די הענט פאָלגג מיכ ניט... דער רול הערט מיכ ניט... (עֶר וויינט) 
איטלעכס נישטיק מייד? לאכט פונ מיר, 

אנטאָנ; איר האָט דיסקרעדיטירט די גאנצע אגיט-עסקאדריליע, איר האָט ריזי- 
קירט מיט אנ אעראָפּלאנ אונ מיטנ לעבנ פונעמ יינגל... 

קאזעלסקי: איכ האָב מיט מײַנ לעבנ ריזיקירט! 

אנטאָנ: נו, דאָס זעט איר, איז גראָד ניט װיכטיק., 

ברײַט: קאזעלסקי אין דאָ גאָר ניט שולדיק... איכ האָב אלֵיינ... 

אנטאָנ: דו ביסט נאָכ מער שולדיק פונ קאזעלסקינ, ער איז אנ אומפּארטיי- 
יִשער, אָבער דו ביסט דאָכ א פּיְאָנער, פּאשקא, אינ מעשעכ פונ דער 
הײַנטיקער נאכט, זאָלסטו אופשטעלנ צוריק דעמ טיר, מיט דער עסט- 
ראדע אונ זאָלסט ליקווידירנ אָט-אָ דאָס גאנצע אימגעלומפּערטקײַט דאָ. 

פּאשקא: איכ בינ דִיר ניט מעכוּעװ צוּ פאָלגנ. מיר האָבנ א טעלעגראמע, 
אז מע האָט דיכ אראָפּגענומענ. 
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אנטאָנ: די טעלעגראמע איז אדרעסירט צו מיר אונ ניט צו דיר, דערװײַל 
בינ איכ דער סעקועטאר אונ דו װעסט זײַנ אזוי גוט אונ... טאָלגנ.. 

פּאשקא: פּאכדנ! א סעקרעטאר פונ רײַקאָמ אונ א פאכדנ! האָט מױרע גע- 
האט צו פליַענ אפנ אעראָפּלאנ. א כארפּע אונ א שאנד! 

גאליא: אנטאָג, שפּײַ אימ אָנ אינ פארצעפ אונ ואָג אים, אז דו װעסט דער 
ערשטער זיכ אופהייבנ אפנ אעראָפּלאנ אונ אראָפּשפּרינגענ. (צו פא ש ק עג) 
אנטאָנ אין געוואגטער פונ דיר, ער װעט דערװײַזנ זײַנ געװאנטקײַט, 
זאָג, אנטאָנ, 

אנטאָנ: װענ עס װאָלט ניט געװענ אזוי שפּעט װאָלט איכ אינגאנצנ אָפּגע- 
שאפט דעם מאָרגעדיקנ יאָנטעװ. אזא אומגעלומפּערטקיַט, עפעס א 
ווילדע אומגעלומפּערטקײַט. 

פּאשקא: דײַנ פּאכדאָנישקײַט באהאלטסטו, קיוימערשט, אונטערנ קאמט מיט אָפּ- 
נויגונגענ. קעריי דו זאָלסט מאָרגנ ניט דארפנ שפּריגגענ, רײַסטו אראָפּ 
דעם מאָרגעדיקנ יאָנטעװ אונ מאכסט מיכ פאר אנ אָפּנױגלער.. 

ראָזא: װאָס רעדסטו, פּאשקא! אנטאָנ אין דאָכ דײַנער א פרײַגט, אונ לאָמיר 
שוינ אפילע זאָגנ, או ער האָט מוירע, נו, אין װאָס דערפונ? אָט האָב 
איכ א שװעסטערל, האָט זי שרעקלעכ מױירע פאר גענדז, א טײַער מײ- 
דעלע, נאָר זי האָט מוירע פאר גענדז, אונ פונדעסטװעגנ גאָרניט.. 

גאליא; אנטאָנ, גיכער זאָג, אז דו האָסט פאר קײנ זאכ קיינ מוירע ניט, אז 
דו װעסט פינפ מאָל שפּרינגענ, אז דוֹ װעסט זי אלעמענ אריבער- 
שפּרינגענ, או דו װעסט איבערשפּרינגענ אלע רעקאָרדג, או דו ביסט 
טאקע אינדערעמעסנ א געוואגטער יאט. 

אנטאָנ: נײנ, ניינ, איכ װעל דאָס ניט זאָגנ. 

פאשקא: הײַנט זעסטו שוינ, גאלקא! 

גאליא: ער שפּאסט. 


אנטאָנ: אונ אינ אלגעמיינ װעלנ נאָר שפּרינגענ די װאָס װעלנ װעלנ. פאר- 
געדענקט עס / 

פאשקא: נו, װאָס האָב איכ געזאָגט, גאלקא? דער סעקרעטאר פונ רײַקאָמ 
האָט מוירע פאר גענדו, 

גאליע (צו אנטאָנעג): מע באשולדיקט דיכ אינ פּאכדאָנישקײַט. 

אנטאָנ: זאָל מענ באשולדיקנ. | 

קאזעלסקי: טויגעניכטסג גיבנ ארויס באפעלנ, הייסג ארעסטירנ. קומ, ברי- 
דער רײַט. דאָ אינעמ קעניגרײַכ פונ א פאכדנ זײַנענ מיר איבעריקע.. 

ברײט: געגאנגענ, אלטער. (ײיי גײענ אָפ). 

ראָוֹא (פאשקענ): איכ האָב דיכ געאכט, איכ האָב דיכ אפילע ליב געהאט, 
אוג איצט. קאָנ איכ דיכ ניט אָנקוקנ;, אי װי א רעדאקטער, אי װי א 
מיטגליד פונ ביוראָ, אי װי,,. גלאט אזוֹי... (זי אנטלויפט). 
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פאשקא: פארװאָסיזשע האָסטו עס מיר פרלער ניט געזאָנט! (לױפט נאָכ איר) 


אס דער בינע בלײַבנ. אג טאָג אונ גא ליא. זי זעצנ זיכ אפ דעם איבער. 
געקערטג שיפ?). 


אנטאָנ; דער שטורעמ איז פארבײַ... זע, וויפל בלעטער... דער הארבסט לאָזט 
זיכ פילנ... אָט זײַנענ מיר מיט דיר בא דער װאָלגע. 

גאליא: איכ האָב אזוי געווארט אפ דיר. 

אנטאָנ: אָט זײַנענ מיר אפ א לאָדקע, די כמארעס זײַנענ זיכ צעקראָכנ. מיר 
האָבנ פאר זיכ א לעװאָנע-סטעזשקע, מיר שווימענ איבערנ טײַכ. 

גאליא: אונ זינגענ טשאסטושקעסלצ / 

אנטאָנ: אאָ, יאָ, יאָ. (זינגט אונטער). 
אפ א שיפל שטיל אונ גלײַכ 
װאָלגע, װאָלגע, מוטער טײַכ... 

גאֲלִיא (שטייט אופ): צומ באדויערנ האָב איכ קינ צײַט ניט, איכ בינ זײיער 
פארנומענ... | 

אנטאָנ: באנאכט? איכ קאָנ זיכ גאָרניט פאָרשטעלנ ויָאזוי איכ װאָלט גע- 
קאָנט לעבנ אָנ דיר. 

גאליא: איכ דארם גיינ שלאָפנ. 

אנטאָנ: אכ יאָ... דו ביסט זייער פארנומענ... (וינגט), - 

גיסט זיכ איבער איבער ברעג. 


גאליא: אנטאָנ... 


אנטאָנ: װאַס? 

גאליא: גאָרניט. 

אנטאָנ: נאָר פונדעסטוועגנ? 

גאליא:; איכ שעם זיכ איבער דיר, אנטאָנ... (א שטילשװײַגג). 

אנטאָנ: מיר שיפנ זיכ פארבײַ דעמ שווארצנ יאר, פארבײַ די גרויסע שטײי- 
נער... דו האָסט זעלטענע אויגנ, גאלקא.., 

גאליא: דו ביסט אינגאנצנ נאס... אנטשולדיק מיר, אנטאָנ... איכ שעם זיכ 
פאר זיכ אליינ... איכ בינ גראָב, אומטאקטיש... נאָר איכ האָב זיכ דאָכ 
געשפּארט מיט פּאשקענ, איכ האָב אלעמענ דערצײלט, װאָס פאר א 
שטארקער דו ביסט, איכ האָב דעוויזנ אז דו װעסט דער ערשטער 
שפּרינגענ אױב דו װעסט דאָ זײַנ... איכ האָב זיכ דערמאָנט, װי דו 
האָסט זיכ דערקלערט אינ ליבע... אוב דו האָסט געװוּסט, אז דו װועסט 
ניט קאָנענ שפּרינגענ, האָסטו הײַנט ניט באדארפט צוריק קומענ... 

אנטאָנ: נו, אָט זײַנעג מיר צוגעשװוּמענ צומ ברעג, גאלקא... גײ אהיים.. 
מיר'נ זיכ שױנ מעי ניט שיפנ אפ דער לאָדקע. גי אהיים, מיידעלע, 
באמ טײַכ איז קאלט.., 

גאליא:; יאָ, עמעס, איכ האָב אסאכ ארבעט... (זי גייט אװעק). 

אנטאָנ בלײַבט אלייג. עס גייט דווכ א שיקערוער קאזעלסקי. 


קאזעלססי (װאָרטשעט): איכ בינ אנ אלטער לופט-ספּעצ;אליסט, איכ בינ גע- 
פלויגנ אפ קאסטנס, אפ בוקעטנ פונ ראָזעס אונ אפ קװאָרים.. איכ 
האָב אָנגעלאָרנ די מאָטאָרנ ניט מיט קינ בענזינ, נאָר מיט בראנפנ... 
(דערזעט אגטאָ נעג) אכ, דאָס ביסטו, דו גאָרנישט איינער?י 

אנטאָנ: נו, נו, פארגעסט אײַכ נאָר ניט, קאזעלסקי. 

קאזעלסקי: איכ בינ דער מיליטער-פליִער קאזעלסקי! 

אנטאָנ: איר זענט דער שיקער קאזעלטקי, : 

קאזעלסקי: אונ איר זענט א טרוס. איר לופט-שװימער אפ דער יאבאָשע. 
יאָ, איכ בינ שיקער, שיקער, װי אנ אעראָפּלאנ, װאָס האָט פארלאָרג 
דעם עק. הײַנט בינ איכ געפלויגנ דאָס ?עצטע מאָל אינ מײַנ ?עבג, 
אונ װײַטער װאָס? טויט, עלטער, בענקשאפט, איינזאמקײַט. 

אנטאָנ: גייט שלאָפט זיכ אויס, איר קאָנט דאָכ ניט אײַנשטײנ אפ די פיס... 

קאזעלסקי: איכ בינ איבערגעגאנגענ אינ שטאָפּאָר אונ האָב אָנגעלאָרג מײַנ 
מאָטאָר מיט בראנפנ... אונ װוּ צו שלאָפנ האָב איכ ניט... אונ װוּ צו 
לעבנ האָב איכ ניט... אלע מײַנע מיטקעמפער האָבנ זיכ אָפּנעזאָגט פוג 
מיר, איר האָט מיכ פארשעמט, די אלמאָנע האָט מיכ ארױסגעיאָגט, אונ 
מיר איז איבערגעבליבנ בלויו די עלטער אונ א האלבער שרוים פונעם 
, בלויענ פארמאנ"... 

אנטאָנ: נאט אײַכ מײַנ שליס?, גייט אהיימ צו מיר אונ לײײגט זיכ אפ מײַנ 
געלעגעריי. 

קאזעלסקי: אונ איר? 

אנטאָנ: צומ באדויערנ, בינ איכ זייער פארנומענ, איכ מון נאָכ גײנ צו דער 
װאָלגע. דאָרטנ האָב איכ נאָכ אנ איניענ צו דערלײדיקנ. ניט קײנ 
גרויסנ, נאָר דערפאר אוא, װאָס מע קענ אים ניט אָפּלֵייגנ. זײער א 
װיכטיקער אונ געהיימער איניענ... 


קאז עלסקי (גייט, אוג קערט זיכ אָבער באלר אומ צוויק); איר זענט א גוטער מענטש, 


אנטאָנ, ס'איז מיר א ראכמאָנעס אפ אײַכ,. הערט אנ אײצע פוג אנ 
אלטנ לופט-העלר,.. איר שפּרינגט, איכ בעט אײַכ, אונ װוידער וועלנ זיכ 
צו אײַכ אומקערנ אלע אײַערע גוטע פרײַנט, אונ װידער װעט אײַכ 
אײַער מײידל?ל ליב באקומענ, אונ װידער װעט איר צוריק באקומענ 
אײַער אװטאָריטעט. דאָס איז דאָכ אנ אלטער אױסגעפּרוּװטער װעג. 


שפּרינגט אונ דער וװעג אײַערער װעט פארזייסט זײַנ מיט ראָועס. 
(ער געמט ארויס פוג קעשענע אנ אלטנ פארזשאװװערטג טשואָק אונ גיט אים אנטאָנעג) 


אז דו װעסט פליַענ, לייג ארײַנ אָט דעמ דאָזיקנ טשװאָק אינ קעשענע. 
יפל מאָל האָט מיכ שױינ אָט דער טשװאָק אָפּנעראטעװעט. איצטער 
דארפ איכ אים שוינ מער ניט. איכ גיי זיכ אראָפּועצנ אפ דײַנ געלע- 
גער.,. אפ דײַג בעט,,. זי איז נאָכ געלעגנ אינ בעט.. אָט, שרײַ איכ 
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שו איר דורכנ פענצטער, אָט אין אײַער בוקעט פונ ראָזעס, לייגט אימ 
אפ מײַנ קיוער... (גייט אװעק). 
אג ט אָנ גייט ארײַג אינ וײַקאָם. עס קומט אָנ בוו 7א קאָ װ אונ קלאפּט אָנ או 

געכײַענקעג. 

נעכײַענקאָ (פונ הינכער דער טיו): װאָנ פונ דאנענ, דוֹ ביסט מיר ניט קײנ 
זונ... 

בּורלאקאָוו: פארשטייט זיכ, אוואדע... איכ בינ דיר ניט קיינ זונ. עפנ אופ, 
זײַ אזוי גוט. 

נעכײַע קאָ: װידער לאַזט איר מיכ ניט שֹלאָפנ... (עפנט אום) װער איז עם 
דאָרט? 

בּורלאל אָו: איכ דײַנ כאָסנ. איכ האָב צו דיר זייער א װיכטיקנ איניענ. 

נעכײַענקאָ: װאָס קריכסטו דאָס עפּעס, דו ניװוזעניק איינער, באנאכט ארומ 
צו אלמאָנעס! זע, איכ װעל דערציילי דײַג טאָכטער. 

בורלאקאָוו; א צעדרייטע טאָכטער האָב איכ געפּאקט, איכ װע? זי אױס- 

- בײַטנ אפ אנ אנדערע. אנטאָנ האָט זיכ אָפּגעזאָגט צו שפּרינגענ, נו, האָט 

זי, דו פארשטייסט צי ניינ, זיכ באליידיקט אונ האָט זיכ מיט אימ צע- 
קריגט... 

נעכײַענקאָ: נו, גי ארײַנ, זײַ מויכל, איכ האָב אכ א גוט פּעקל, א זוג 
א באנדיט, א קוואויטיראנט א לופס-העלד. גײי ארײַנ, נו, צו װאָס מיר 
הֹאָבנ זיכ דערלעבט, אלטער, הא? די טאָכטער האָט נאָכ ניט באװיזנ: 
זיכ צו פארשרײַבנ אינ ,זאנסי אונ האָט ויכ שוֹינ צעקריגט מיטנ מאנ. 
א יננל א שנעק פונ צוועלפ יאָר, אונ ער נעכטיקט שויג ניפ אינדער- 
היים. דו האָרעװעסט אונ האָרעװעסט דאָס גאנצע לעבנ, װי א העל- 
פאנד, װי א בינ זאמלסטו אונ זאמלסט אלצ פאר דער פאמיליע. דו האַ- 
דעװעסט אויס קינדער, אונ זיי... 

בורלאקאָון; געמ בעסער, דו יעפייפע, אָט-אָ דאָס דאָזיקע פּעקל. דאָ ליגנ 
צװיי קאָמבינעזאָנעג. דו נעם אונ נײ זײ אונטער, אזוי, או זי זאָלב 
בײדע זײַנ פונקט אלציינס, װי צװײ טראָפּנ וואסער. אפ איינעמ איז 
צוגענייט א נומער איינס אוב אפנ אנדערנ א נומער נײַנ, זאָלסטו דעמ 
נומער נײַנ אראָפּרײַסנ אונ צונײיענ צו אימם אױכ א נומער איינס, אונ 
אינדערפרי זאָלסטו איינעם געבנ קלאװענ אונ דעמ אנדערג אנטאָנענ. 
אָדער נײנ, בעסער װעל איכ אליינ שױנ זײי בא דיר צונעמענ. נאָר 
זאָלסט קיינעמ ניט דערציילנ. 

נעכײַענקאַָ: װאָסיזשע איו דאָס פאר אנ ארבעט פונ מײַנעטװעגנ, װידער 
ניט שלאָפנ? 

בורלאקאָון; עכ! מיר װעלנ זיכ גיכ אויסשלאָפנ אלטע... מיר שטייענ דאָכ 
שוג מיט איינ פוס,.. אונ דעוװײַל דארפ מענ די טיפּשים אביסל אָנ" 
לערנענ. געלט װע? איכ דיר ברענגענ מאָרגנ אינדערפרי. 


נעכײַענקאַָ: גיייזשע, כאָטש ארײַנ אינ שטוב, מיר'נ אביס? זיצנ, מיר װעלנּ 
טרינקענ אביס? נאליווקע. איכ בינ דאָכ פונדעסטװעגנ א פרוי אלייניי. 

בּורלאקאָוו: מאָרגג פאָר איכ איבער צו דיר װױינענ אפ שטענדיק. אונ איצט 
װעל איכ גיינ מיט מײַנ צעדרייטער טאָכטער לערנענ אביס? דערעכערעצ. 
אונ װי איז דאָס פונ אזא קלוגנ טאטנ געבוירנ געװאָרנ אזא בע- 
היימע! איכ הייב ניט אָנ צו פארשטײנ! (ער גייט אװעס). 

נעכײַענלאָ (גייט אואָפּ פוג די טועפּ אונ שרײַט); וויסיא! ברײט! גיי ארײנ אינ 
שטוב, דו פערד-גאנעוו... ניטאָ, ניטאָ... (זי װישט אָפּ א טרער אוג גייט ארײַב 
איג שטוב). 


עס קומם אָנ ברײַט, ער ציטערט, װיל ארײַנגײינ אינ שטוב אוײַנ. נאָכרעמ 

באשליסט ער ניט צי גיין, ער לייגט זיכ אװעק אפ דער באנק, ער לייג: זיכ 

אונטער צוקאָפּנס א פױסט אונ באמיט זיכ אנשלאָפג צו װועירנ. סוג רײַקאָם גייט 
אוױס אנטאָנ. ער זעצט זיכ אט דער לאָרקע אונ טואכט װענג עפּעס. 


ברײט: אנטאָנ... 

אנפאָנ: דו ביזט צוריק געקומענ? 

ברײַט: אונ װוּהינ זאָל איכ זיכ אהינטאָנ? 

אנטאָנ: װער איז עס? 

ברײַט: דאָס בינ איכ... די ברידער רײַט. 

אנטאָנ: פארװאָס ביסטו עפּעס דאָ? 

ברײַט: איכ האָב זיכ צעשיידט מיט דער אלטער מײַנער, כ'בינ פונ שטוב אװעק. 
איכ האָב עס נאָכ נעכטנ געװאָלט טאָנ, נאָר איכ האָכ פארגעסנ. זי האָט 

- מיכ פײַנט געקראָגנ דערפאר, װאָס איכ בינ געשפּרונגענ פונ אנ אעראָפּלאנ. 

אנטאָנ: אונ מיכ האָט מענ פײַנט געקואָגנ דערפאר, װאָס איכ האָב זיכ 
אָפּגעזאָגט צו שפּרינגענ. 

ברײַט: אנטאָנ, ס'איז מיר קאלט. דעק מיכ צו, מיכ האָט מענ אונטערגעשיקט 
צו דיר, איכ זאָל דיר אײַנרײדנ, אז דו זאָלסט שפּוינגענ אוג איכ ביב. 
שלעפעריק. 


אנטאָג נעמט אואָפּ פון זיכ דעם פּיוזשאק אונג דעקט מיט אים צו ברײַטג. 
ער זעצט זיכ אפ דער באנק, בוײַט לייגט דעם קאָפּ צו אימם אפנ שױס. 


אנטאָנ: שלאָפ, אלטער, שלאָפ... זע, בלעטער... הארבסט, װײַזט זיכ ארויס... 
הײַנט װעט זײַנ א זעלטנ שיינער טאָני. 

בר ייס (כאערט אײַנ די אױסגעלעונטע װעיטעו): אומזיסט זאָגסטו זיכ אָפּ צו 
שפּרינגענ, אנטאָנ, דאָס איז אינגאנצנ ניט שרעקלעכ. אָט, איכ, װאָס איב 
בינ נאָכ א קינד האָב שוינ קיינ מוירע ניט.. 

אנטאָנ: װער האָט דיכ אונטערגעשיקט? 

ברײַט: גאליא. / 


אנטאָנ: ניט שרעקלעכ זאָגסטו? נו, דאָס זאָגסטו שוינ א ליגי, אנו, דערצייל 


לאָמיר הערנ. 
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בּרײַט; װי מיר האָבנ זיכ אופגעהויבנ: מיט קאזעלסקינ אינדערלופטנ, האָב 
איכ זיכ ארויסגערוקט פונ טירל, איכ קוק אראָפּ אונ זע, או א נעכטל- 
קער טאָג, איכ'? ניט שפּרינגענ, א פינצטערניש. מע זעט ניט די ערדנ 
מע זעט נאָר די פּײַערלעכ באמ האפנ. אָט פּונקט װי די שטערנ, אָט 
פונקט װי איכ װאָלט באדארפט ארײַנשפּרינגענ אינ צווישנ פּלאנעטישג 
רוים. קאזעלסקי דוייט די מאשינ אונ שאָקלט זי אינ אלע זײַטנ, אָט, 
אָט, װעט ער מיכ אינגאנצנ ארויסווארפנ, איכ האלט זיכ צו בא די פע- 
רילעס, אי שפּרינגענ קאָנ איכ ניט, אי אינ קאבינקע צוריק דערלויב 
איכ מיר ניט צו גיינ. דאָ האָט קאזעלסקי געגעבנ אוא דריי די מאשינ, 
אז עס האָט מיכ ארײַנגעװאָרפנ צוריק אינ קאבינקע אונ איכ ביג אומ- 
-געפאלנ אפנ פּאָל, איכ ליג אונ טראכט: א פּיָאָנער אונ האָב מוירע גע- 


קראָגנ... קלאוודיא איו א מײד? אונ האָט קינ מוירע ניט, װי-זשע 
װעל איכ דאָס מײַנע קאָנסטרוקציעס אױספּרוּװונ? אָט איז זי -טראכט איכ 


מיר, די קליינכירגערלעכע אָפּשטאמונג, זי לאָזט זיכ הערנ, מע זעט באלרד, 
אז דאָס איז אנ אלמאָנעס א זונ אונ ניט קיינ שומ ברידער רײַט: איכ 
בינ צוגעגאנגענ צומ טיר? אונ טראכט , אָדער איצט אָדער קיינמאָל ניט"ן 
כ'האָב אָפּגעלאָזט די הענט, צוגעפּרעסט דעמ רינג אונ אראָפּגעשפּרונגעני.. 

:אנטאָנ: הײסט עס אז עס אין אינגאנצנ ניט שרעקלעכ? 

ברײט: קינ קאפּ אויכ ניט. 

אנטאָנ: דו ניסט א בראװער יאט, דו ביסט אנ עכטער דערפינדער אונ 
לופטפּליַער. איכ בויג זיכ פאר דיר. נאָר פונדעסטוועגנ װעסטו באקומענ 
א כיילעק פונ פּיָאָנערישנ אָטריאד. איכ אליינ װעל שטעלנ די פראגע, 
אז מע זאָל דיר געבנ א שטרענגנ אויסרייד. דו האָסט געהאנדלט זייער 
ניט אָרגאניזירט, אונ ניטאָ זיכ מיט װאָס צו בארימענ: דײַנ שפּרונג האָט 
צעטומלט אלע עלטערנ אונ שיר ניט א ראָפּגעריסנ דעמ,מאָרגעדיקנ יאָנטעװ. 

בר ייט (אײַנשלאָפנדיק): איכ זאָג זיכ אָפּ, אנטאָנ... איכ בינ דאָכ נאָכ פארהעלט- 
נישמעסיק זייער יונג, נאָר איכ האָב אזוי געװאָלט שפּרינגענ.. איכ װעל 
זיכ נאָכ איבערבויענ... (ער װערט אנשלאָפנ). 

אנטאָנ: זו שלאָפּסט, ברײַט? דו שלאָפּסט, דו דרייסטער יאט, דו... דו 
װעסט האָבנ עמעסע גוטע פרײַנט. דיכ װעלנ מיידלעכ ליב האָבנ. דו 
װעסט פארדינענ א בארימטנ אװטאָריטעט פונ א געװאגטנ אונ פּא- 
ראשוטיסט... אונ מיכ האלטנ אלע פאר א פּאכדנ. שפּרינגענ צוליב 
דעמ, קעדיי זיכ צו דערווערבנ בארימטקײַט? זײַנ א מיטגליד פונ אָסאָר 
אװ;אכימ, קעדיי צו באשיטנ זיכ דעמ לעבנסיװועג מיט ראָזעס! װאָס 
פאר א נארישקײַט! װאָס פאר א ווילרע נארישקײַט! גאלקא.., שלאָפ, ברײַט, 
דו לייג אפ דעם קיינ אכט ניט... ניט דײַנ דײַגע... שלאָפּ קאָלומאנ דו 
ביסט נאָכ א קינד... | 


פאָרהאנג 


דריטער אקט 


אפ דעם זעלביקנ אָרט, ס'טאָגט. אפנ פלאצ הענגט אנ אוסשריפט. 


פּאראשוטיסטנ-פּראָספּעקט 
געוו. פּלאצ א. נ. פונ אײַזדשטאלטער 


דער גאנצער פ7לאצ איז באשאָטנ מיט געלע בלעטער, ס'האָט זיכ אױסגעבױגב 

אינ א זײַט דאָס אפישנ-בײַרל אָנעמ דאכ, וועלכע האָט דורכנעמאכט אזא שטור- 

מישע נ אכט. ברײַט איז שױנ ניטאַ. אפ דער לאָדקע זיצט אנטאָג איינער אלייב 
אונ שוײַבט א בריװ. 


אנטאָנ (שוײַנט) , אונ אָט געזעגענענ מיר זיכ, גאליא...* 
אם דער װעואנדע גייט אוױס געכײַטנקאָ, זי גענטצט, ציט זיכ אױס אוב 
הענגט אופ אפנ אפישג-בײַו? א גוויסע מעלדונג 
טע אע 5555 
מעלדונג; 


ס'פארדינגט זיכ א צימער, װױנעג צוזאמענ מיט א ווּיִק ײַננל. ס'אין 
מעגלעכ װאויָאנטג (מיט געלט, אַרער מיט פּראָרוקטנ), לופט-פּליִער בעט 
מענ ניט באוּמווּיִקג זיכ 
געכײַענקאָ. 


נלכײ2נלאָ (האָט באמערקט אגטאָגענ): גוטמאָרגנ, יונגערמאנ! 

אנטאָנ (פוײַט: , זײַ געזונט, מיידעלע מײַנט"... 

נעכײַענקאָ: װאָססזשע זיצט איר עפּעס דאָ איינער אליינ, רײַטנדיק: 
אפ א לאָדקע? גייט ארײַנ צו מיר. איכ װעל אײַכ געננ א טינט-אונ- 
פעדער, כ'װעל מיט קיסע? אײַכ מעכאבעד זײַנ, איכ ביג דאָב ניט קיב 
אייגנ װײַב, איכ האָב נאָכ א ביס? צאוטקײַט אינ זיכ. 

אנטאָנ (שוײַנט): , איכ האָב אסאכ געטראכֿט הײַנטיקע נאכט אונ אסאכ פאר- 
שטאנענ"... : 

נעכײַעקאָ: אונ איכ טראכט שוינ צענ יאָר אונ קאָנ גאָרניט סארשטיינ. דער 
מאנ מײַנער האָט מיר געזאָגט פארנ טויט; ,פאָר,--זאָגט ער צו מיר,-- 
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ניוטע, מיטנ קינד אינ דער פּראָװינצ, דאָרט איו אלצ ביליקער אונ דאָס 
לעבנ איז רוּיִקֶער* אונ איכ בײַט שױנ די פינסטע פּראָװינצ, אלצ איז 
טאקע ביליקער, נאָר דאָס לעבנ װערט װאָס אמאָל אומרוּיַקער. דאָ 
דארפסטו זײַנ אנ אקטיװיסטקע, דאָ דארפסטו דעמ סאָװכאָו אפ די 
אייגענע פּלײצעס ארויסשלעפנ, דאָ װעט דיר דער קוארטיראנט קײג 
דירע-געלט ניט באצאָלנ, דאָס קינד ווארפנ אינדערלופט... אוג ניט קייג 
קווארטיראנט האָסטו, אונ ניט קיינ קינד. װי דו זאָלסט א לופט-פליער 
ניט קאָרמענ, קוקט ער אלצ אינ הימ? ארלינ... צי זיכ דו ארײַנ צו מיר, לי- 
בינקער. אי איכ װעל האָבנ פונ דיר א נוצ--דו ביסט דאָכ פונדעסטוועגנ 
עפּעס א , שישקע", אי קיינ געלט װעל? איכ בא דיר ניט נעמענ--אי 
דיר װעט זײַנ באקוועמ, אי מײַנ װיקטאָרנג װעסטו דינענ פאר א בײַשפּיל.., 

אנטאָנ (שוײַנט): ,מיר ועלנ ניט קאָנעג ליב האָבנ איינער דעם אנדערנ".. 

נעכײַענקאַ: נײנ, װעגנ דעמ זאָלסטו אפילע ניט טראכטג -- איכ קאָנ דאָכ 
זײַנ דײַנע א מאמע.. הייסט עס, װעסטו זיכ איבערצ;ענ צו מיר? אָט 
באלד װעל איכ דײַנע זאכנ איבערטראָגנ צו מיר, 

אנטאָנ (צעטראָנג ): ס'װאָלט גאנצ גלײַכ געװענ. (שרײַבט). , אונ דאָס איז אלְצי 
יאָ, איר גייט צו מיר נאָכ די זאכנ? אוב איר װעט דאָרטג זענ גא- 
ליענ, גיט איר איבער דעם בריוו, 

געכײענקאָ. (נעמט דעמ בויו); ליבינקער דו מײַנער. סארא אומעטיקער דו 


ביסט עס. איכ װעל דיכ איבערפירנ צו זיכ אונ גוט װעט דיר זײַג בא . 


מיר, װי בא דער מאמעס בווסט, דו ביסט א שטילער קווארטיראנט 
א רוֹיִקער, ‏ דו ביסט א שטילער קאָמוניסט אזא, א הײמישער. 
זי גייט אוועס. 


אנטאָנ (קוקט נאָכ נעכײַענקאָג אונ לאכט שטארק); ווארט נאָר, ווארט, נעכײַענקאָ, 
װי האָט איר געזאָגט? איר דארפט האָבנ א שטילג היימישנ קאָמוניסט? 
ווארט נאָר, פארװאָס עפּעס האָט איר זיכ געװוענדעט צו מיר, נעכײַענ- 
קאָ, איר האָט אוואדע א טאָעס. איר מיינט עס מיסטאָמע ניט מיכ, נאָר 
אנ אנדערנ? (גייט אָפּ נאָכ איר), 


דער פּלאצ הייבט זיכ אָנ אופצוכאפנ פוג שלאַָפ, ס'עפענעג זיכ די לאָדנס, 
ס'הערט זיכ א רַאריָאָ ריירג, װעלכע באגויסט מיטג אױסגאנג-טאָג. גאליא אָנגע- 
טאָג אינ א בלױעג ספּאָרט-קאָמביניזאָג, באגעגנט זיכ מיט בורלאקאָװג. 


הי אק (ביירע מיט אמאָל): דו האָסט ניט געזענ אנטאָנענ? 
בּורלאקאָװ: נו? 
גאליא: ניינ. 


בנורלאקאָוו 
גאליא (ביירע מיט אמאָל): בא אים אינ צימער שלאָפט.. 
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בּורלאקאָוז: קאזעלסקי? 
גאליא: יאָ, איכ האָב זייער שטארק ליב אנטאָנעג... זאָל זײַנ, או ער אין א 


סרוס, זאָל זײַנ, אז ער האָט מוירע, נאָר איכ האָב אים אלציינס ליב... 
בורלאקאָוו: דערהארגענענענ דיכ איז װײניקו 


גאליא: איכ ביג א גאנצע נאכט ניט געשלאָפנ. איכ װעל אינגיכג אלײנ 
שטארבנ. 


בורלאקאָוו: קאזעלסקי האָט מיר אלצ דערציילט. יאָ, אגעװ, עפשער װעסטי 


גאָר כאסענע האָבנ מיט קאזעלסקינ? ער אין א געואגטער, ער איז 
א העלד... ער מאכט אינ דער לופט טויטנ-שלייפג. 

גאליא: זיד? זיכ ניט, איכ בעט זיכ, קינ סאכ טעכטער האָסטו נאָכ דערװײַל 
ניט, בלױז איינע. (ױ זיפצט ) איכ האָב זייער שטארק ליב אנטאָנענ. אונ 
איכ בינ געװענ צו אימ אזוי גראָב נעכטג באנאכט... 

בורלאקאָו: דערהארגענענ דיכ מיט פּאשקענ איז װײניק. האָכנ אויסגע- 
טראכט עפּעס, א טעלעגראמע, אוֹ אנטאָגענ נעמט מענ קלוימערשט אראָפּ 
פונ דער ארבעט. 

גאליא: װאָסיזשע, ניינ? 

בורלאקאָוו: פריַער דארפ מענ קאָנענ לײיענענ, אונ דערנאָכ ערשט כאסענע 
האָבנ. איכ האָב נאָרװאָס געקלונגענ אינ געגנטקאָמ. לאָזט זיכ אױיס, אז 
מיט א האלב יאָר צוריק האָט אנטאָנ שטארק געװאָלט פאָרנ זיכ לער- 
נענ אינ אקאדעמיע אונ ער האָט געבעטנ, אז מע זאָל אים באפרײַענ 
פונ דער ארבעט. ער האָט אָנגעגעננ װעגנ דעמ א מעלדונג אונ האָט 
פארגעסנ, אונ נעכטנ האָט מעג זײַנ מעלרונג פאנאנדערגעקליבנ. 

גאליא: גו, אוג װאָס? 

בורלאקאָוו: דערװײַל האָט מענ זײַנ ביטע אָפּגעװאָרפנ. ער איו דאָכ נייטיק, 
אונ א טעלעגראמע האָט מענ אימ געשיקט אזעלכע: ,עס שטעלט ויכ 
די פראגע ועגנ באפרײַעג דיכ פונ דער ארבעט". איר מאלפּעס, װאָס 
איר זײַט.., | 

גאליא: אונ אנטאָנ װײסט וענג דעמ? 

בּורלאקאָוו: מע װעט אים קלינגענ דורכנ טעלעפאָנ פונ געגנטקאָמ. 

גאליא: איכ װעל אים אויסזוכנ אוג װעל זיכ מיט אים איבערבעטנ. איכ װעל 
אים זאָגג אזוי: , אנטאָנ איכ גלויב אלציינס אינ דיר, איכ האָב דיכ ליב, 
אנטאָנ, זײַ ניט אינ קאס אפ מיר", 

בורלאקאָוֹו (ספייוט: איכ האָב ניט געװאָלטס פארשאפנ דיר קינ אנמעס- 
געפעש.., 

יא (אָנט אים נאָכ). איכ האָב ניט געװאָלט פארשאפג דיר קינ אגמעס- 

נעפעש... 

בורלאקאָוו: איכ בינ א שמאטע, 

גאליא: איכ בינ א שמ.., ניינ, איכ בינ ניט קיינ שמאטע, איכ ביג פּראָסט א... 
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בורלאקאָוו: א צעדרייטע, 

גאַליא: ניינ, איכ בינ ניט קיינ צעדרייטע, איכ בינ פּראָסט פּאָשעט -א בע- 
היימע! דערהאגענענ מיכ איז װייניק. 

בורלאקאָוו (צופרידג): אזוי, אזוי, ריכטיק װי גאָלד.. 

גאליא: אכ, טאטע. סארא פרימאָרגנ הײַנט איז! סארא וײַכער פרימאָרגנ! 
די זונ שײַנט אופ, אפנ הימ?ל איז קיינ װאָלקנדל ניטאָ,. טויבנ פליִענ, דער 
אעראָפּלאנ ,, די פליג? פונ די ראטנ" שפּאצירט אומ אינדערלופט אונ 
פירט אפ זיכ די בעסטע שלאָגלערס. אינ פעלד איבנ זיכ די פּאראשו- 
טיסטנ. די גאנצע שטאָט האָט זיכ אױסגעפּוצט... 

בורלאקאָוו: אונ דו, װאָס האָסטו זיכ אױסגעפּוצט? דו קלײַבסט זיכ אױכ 
צו שפּרינגענ? זע, אז דו זאָלסט אמאָל ניט פארבײַפליַענ אונדזער ערד 
אונ זאָלסט ניט פארפּליִענ אפ א שכיינעסדיקער פּלאנעטע, װײַל מע װעט 
מיר דאָ די ביינער פארשעלטנ. א טאָכטער א קאָמיוניסטקע, װעט מענ 
זאָגנ, אונ זי איז אוועקגעפלויגנ פונ שװעריקײַטנ, 

גאליא: אונ אוב איכ װעל ניט פארפליענ אונ זיכ אומקערנ צוריק אפ אונ- 
דזער ערד, װעסטו מיכ װידער עסנ, װי זשאווער? 

בורלאקאָוו: ניינ, איכ װעל דיכ לערנענ, איכ װעל דיכ מאכנ פאר א מענטשג. 
איכ װעל דיר װײַזנ, װי מע מאכט פונ א מאנ א קאָמוניסט, אנ אומ- 
פּארטיייִשנ טאַרעאדאָר (אָפּ). 

גאליא: וארט, טאטע, איכ װעל געפינענ אנטאָנענ אונ איכ װעל וכ אָפּ- 
זאָגנ פונ מײַנע נעכטיקע רייד. 


פּאשקאָ קומט צו גיינ א פאושװיצטער, מיט א האק אונ טשװעקעס איג רי הענט. 


פאשקא: דו אױכ? װאָס טוט זיכ עס דאָז אלע זאָגג זיכ אָפּ, אײינער נאָכ 
אנדערנ. ס'איז שוינ באלד זיבנ אזייגער אונ אפנ פּלאצ איז קיינ לע- 
בעדיקער מענטש ניטאָי.. 

גאליא: דאָס צונויפזאמלענ זיכ איז באשטימט אפ אכט, 

פַּאשׁלא: אונ אכט אזייגער װעט אױכ קיינער ניט זײַנ! דו פארשטייסט צו 
װאָס דאָס אין דערגאנגענ: דער אומפּארטײיַשער דאָקטער גינזבורג, 
האָס פארװערט צװײ מיטגלידער פונ אל לקיופ, אן זיי זאָלנ 
שפּרינגענ: נו אונ די איבעריקע ווייסנ ניט, אז איכ האָב זיי באשטימט, 
אז זיי װילנ שפּרינגענ פרלװיליק. קיינער האָט זיי פריַער ניט געגעבנ 
צו װיסנ, | 

רֹאֲזֹא (קומט אָנ): איר האָט אנטאָנענ ניט באגעגנט ערגעצ? 

גאליא: ער האָט ניט גענעכטיקט אינדערהיימ. 

פאשקא: אונ אינ רײַקאָמ איז ער אויכ ניטאָ. 

ראָזאָ: אונ אלצ פּאשקא... א בארטאָלאָמעוסינאכט האָט ער נעכטנ אינ אָװנט 
אײַנגעאָרדנט. אונ װענ אנטאָנ איז ארױיסגעטראָטנ קעגנ אָטיאָ דער אומ- 
געלומפּערטקײַט, האָסטו געהאט די האָזע אימ אָנצורופנ פּאכדג. 


פּאשקא: הער, ראָזא, דו געפינ אים ערגעצ... דו דערקלער אימ... פינפ יאָר 
זײַנענ מיר מיט אימ צוזאמענ, ניט צעשײוט זיכ. דערקלער אימ, אז 
דאָס האָב איכ אימ נעכטנ אינ אָװנט ארױסגעהאָלפג, אונ כאָטש ער 
איז א פּאכדנ איז ער דאָכ פונדעסטוועגנ מײַנער א פרײַנט.,. 

ראָזא:; נעכטנ באנאכט, אין ער אינ שטורעמ געקומענ צו פאָרנ אפ א לאָך- 
קע. נעכטנ באנאכט איז ער, פינפ מינוט פאר זײַנ כאסענע ארױס- 
געפאָרנ אינ געגנט. נעכטנ באנאכט האָט ער, ניט קוקנריק אפנ בא- 
פעל פונ געגנטקאָמ, זיכ אומגעקערט צוריק. נעכטנ באנאכט, ניט קוקנ- 
דיק אפ דעמ, װאָס ער האָט געמײגט, או דער געגנטקאָמ האָט אימ 
אראָפּנענומענ פונ דער ארבעט, האַט ער פונדעסטװעגנ געקעמפט פאר 
דעם, אז מע זאָל אָפּשאפנ פּאשקעס אומגעלומפּערטקײַט... 


גאליא: אונ די טעלעגראמע, לאָזט זיכ אויס אין ניט דאָס. . 


ראָוא: װאָסיזשע פאר א פּאכדנ איזו ער? דאָס האָסטו אפ אים אזא שעמ 
ארױיסגעלאָוט. אינ אזא טאָג, אינ אזא פריילעכנ פרימאָרגנ גייט ערגעצ 
אנטאָנ ארומ איינער אלײנ, װער װײס װוּ, אונ טראכט, אז ער איז 
א פּאכדנ. אונ מיר זײַנעג הוגאנאָטנ, אונ ניט זײַנע פרײַנט.., 


פּאשקא: סארא פריילעכער פרימאָרגנ! אלצ קערט זיכ איבער מיטנ קאָפּ אראָפּ 
אונ מיט די פיס ארופ! מע דארפ געפינענ אנטאָנענ. זאָל ער אָפּשאפנ 
דעם הײַנטיקנ יאָנטעװ. 

ראָזא: דאָס איז שוינ דײַנ ארבעט, פּאשקא, 

גאליא: ראָזא אונ פאשקא, לױנט איר צו פוגאטשאָװער גאס, צומ ברעג 
טײַכ זוכט אנטאָנענ. איכ װעל גיינ צום סטארט. מיר וועלנ אים געפי- 
נענ, מיר װעלנ אימ זאָגנ, אז מיר האלטנ אימ ניט פאר קינ פּאכדנ, 
מיר'נ אימ ברענגענ צו שלעפּנ אהער. מיר'נ אימ אלע דערקלערג.. 


גאליע גייט אָפּ רעכלס, ואָזע אוג פ אש קע ניט קוקנדיק אײַגער אפנ 
אנדערג גײענ אָפּ אינדערטיפּ. פוג לינקס קומעג אָג ק 7 א װ א אונ א נט אָג. 


קלאווא: װאָס איז דאָס געװאָרג פאר ציינ נאכט? נעכטנ אינ אָװנט האָט 
אײַער פרײַנגט געבראכט צו טראָגנ א גוואלדיק גרויסנ צעטל פונ פרט- 
װיליקע שפּרינגערס, הונדערט מאנ! אונ איצט װיל קיינער ניט. עמע- 
צער האָט ארױסגעלאָוט א קלאנג, אז יערער פינפטער, װאָס שפּרינגט 
מָוו געהארגעט װערנ. עמעצער האַט עפּעס נעכטנ באנאכט מיט גואלר 
געצװוּנגענ אלעמענ צו שפּרינגענ, נאָרװאָס זײַנענ צו מיר געקומענ 
עטלעכע יאטנ אונ האָכנ געואָגט, או זיי האָכנ אײַנגעשטימט צו שפּרינ- 
גענ אויסשליסלעכ דערפאר, קעדיי מע זאָל זײי ניט האלטנ פאר קינ 
פאכ דאָנימ. װוּ זשע זײַנענ די הונדערס, װאָס װילנ פרײיַוויליק שפּרינגענ? 
אנטאָנ: זי זײַנענ קײנמאָל ניט געװענ. פאשקא האָט מיט גוואלד באשטימט 
די פרײיוויליקע שפּרינגערס. ער אונ זײַנע פרײַנט האָבנ דאָס מיכ בא- 
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נאכט אזוי ארויסגעהאָלפנ, אז זיי האָבנ פארװאנדלט דעם פּאראשו- 
טיזמ אינ א מיטל פאר שטארקע געפילנ, אינ עפעס דער רועכ װײסט 
װאָס, אינ א מאדרידער אָקסנ-קאמפ, 

קלאווא: נעכטנ האָט מענ אײַכ אָנגערופג פּאכדנ. 

אנטאָנ: אָפּטמאָל איז אסאכ געוואגטער זיכ פאָרצושטעלנ פאר א פאכדנ, װי 
פאר א געוואגטג. 

קלאווא: אונ איכ האָב געמײנט, אז איר האָט מוירע געקראָגנ. 

א:טאָנ: איכ האָכ איצטער אויכ מוירע. איכ האָב מוירע זיכ צו באטיליקנ 
איג מאדרידער אָקסנ-קאמפ, מיט קאָפּשװינדלדיקע טאטנ אויסצוקעמפנ 
גאליעס ליבע אונ פאשקעס פרײַנטשאפט. זאָלנ זי זיכ װענדג קינ גאָ- 
לִיװוּד אונ אױסשרײַבנ פאר ואליוטע פאר סעק-רעטארנ פונ רײַקאָמ 
אונ פאר זײיערע פרײַנט דונלאס פערבענקסנ, אָדער הארי לוידנ. אונ 
איכ האָב ניט געואגט נעכטנ מאסקימ צו זײַנ שפּרינגענ, אי איכ 
האָב מוירע געהאט, אי איכ האָב ניט באדארפט.., 

קלאווא: אונ הײַנט? שוינ"זשע האָב איכ אומזיסט אײַכ צװײ שאָ אינסטרוק- 
טירט? 

אנטאָנ: הײַנט? הײַנט איז א זעלטנ שיינער טאָג, קלאווא.., 

פּאשִׁקא (קומט אָנ): א סאָפ, צו אלצ א סאָפ. נאָכ דרײַ יאטנ װאָבנ זיכ אָפַּ- 
געזאָגט צו שפּרינגענ. איכ קאָנ בעשומויפנ ניט דערגיינ, װעלכער אי- 
דיַאָט האָט דאָס אלצ אָנגעארבעט. 


קלאווא: אונ מיר, דוכט זיכ, ווייסנ שוינ וועלכער אידיאָט, 


פאשקא: לאָזט מיכ װע? איכ האלטג 'א רעדע. איכ װעל האלטנ א גוטע 
רעדע, װעגנ אויאציע, ועגנ דרײיסטקײַט אונ געוואגטקײַט, 


קלאייא: דעמ טיר האָט איר שוינ צוריק איפנעשטעלט? 

פּאש;א: נאָכ פינפ ברעטער איז געבליבנ צוצוקלאפּנ. 

אנטאָנ: איז גיייזשע אונ קלאפ צו די פינס ברעטער. 

פּאשקא: אונ װאָס איז מיט דער רעדע? 

אנטאָנ: די רעדע װעט האלטנ דער סעקרעטאר פונ רײַקאָמ, 

פּאשקא: אנטאָנ? 

אנטאָנ: איכ. 

פאשקא: הער, פרײַנטעלע מײַנס, דו זײַ ניט אינ קאעס, נאָר דיר פּאסט 
אביסל ניט צו ריידנ. דו פארשטייסט דאָכ אליינ... דו האָסט דאָכ זיכ 


אָפּגעזאָגט צו שפּרינגענ. לאָז װעל איכ האלטנ א רעדע אונ דערנאָכ 
װעל איכ דער ערשטער שפּרינגענ, אונ איכ װעל װײַונ א בײַשפּיל, 


אנטאָנ; קאָלומאנ דער טיר װעט ניט זײַג צוריק אופגעשטעלט, פארװער 
איכ דיר צו שפּרינגענ. 
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פא שקא; צומ צעברעכנ זײַנענ געװענ אלע, אונ צומ אופבויעג, אין נאָר איכ 
איינער! 
דער פלאצ הױבט אָג פול צו װעיג מיט מענטשנ, פוגרערװײַטנס הערט זיב א 
פראשוטיסטנ-:ארש. 
שטימענ: צונויפגעזאמלט אנ אוילעמ, אונ װער עס זאָל שפּרינגענ איו ניטאָ. 
מע װעט באלר קומענ! הונדערט מענטשנ ארומגעכאפּט. 
װאָלטג זיײי געהייסנ שפּרינגענ דאָס אלטוארג װאָלט כאָטש קיינ שאָך 
גיט געװוענ, 
יעדער פינפטער, אָט פּונקט װי א זייגערן 
די מארש-קלאנגענ פילג אָנ דעם פּלאצ, הינטער די קוליסג. 


געזאנג; 


הערט װי פליסיק די מאָטאָרג טומלענ 
איג טיפע װײַטג בלױ אונ יונג, 

פוג אָס די ברייטע פרײַע הימלעג 
װעלג מיר טאָג א געװאנטג שפּרונג. 


קלאווא (שטי? צו אנטאָנענ): אנ אָטריאד באשטייט פונ זיננ מענטשנ אוג איכ 
די אכטע, אונ פאראנ זײַנענ נאָר זעקס. א סקאנדאל. אפילע קינ איינ 
אָטריאך ניט געקאָנט צונויפשטעלנ, 


עס גייעג זעקס פאראשוטיסטג, אָנגעטאָג איג בלױע קאָמכינעזאָנענ מיט פּארא- 

שוטנ-ראנצעס אונ מיט נומערגן אם די פּלייצעס אוג אפ רי ברוסטג, עס לױפן 

זי נאָכ עלטערג אונ קינרער. עס גייט א קאָמיוגישטר אָרקעסטער אוג אג אָטריאר 
אָסאָאװיָאכימצעס. די פּאראשוטיסטג זינגעג: 


יערער פונ אונדז איז א מעכטיק געבײ, 
זוג אוג לופט איז אונרזער פארמעג, 
אונדוער יוגנט מיר בױענ אפסנײ, 

מיט זיכערקײַט אונ קראפט פולע טעג. 
ס'קלאפּנ געוואגט, 

שטיל צום טאקט, 

מיט דריײיסטקײַט הערצער פולע ביז ראנר, 
מע קאָנ ניט שרעקנ, 

אוג ניט אויסמעקנ 

פאראשוטיססג פונ ראטגלאנר. 


שטיםענ. 
-- געקומענ די אומגליקלעכע! 
-- מ'האַט זיי ארומגעכאפּט! 
-- וועלכער איז דאָ דער פינפטער? 
-- אָט-אָ דער בלאָנדער דאָרט, דער בלאָנדער! 
-- אָרעמינקער נעבעכ, ער װײסט, אז ער איז דער פינפטער 
אונ גייט פונדעסטװעגנ! 
-- סעריאָזשא, זאָלסט גיט פארשעמענ די פּוגאטשאָװער גאס! 


קלאווא: איר זײַט גרייט, אנטאָנ? 


דער אָרקעסטער העיט אום צוֹ שפּילןנ, די פּאראשוטיסטנ שטעלנ זיכ אָפ; רי 
שטיסענ װעונ אנשװיגנ. אג טאָג גייט לאנוזאמם אוופ אפ די טרעפלעכ פונ 
רײַקאָמ. 


אנטאָנ; הײַנט האָבנ זיכ עכלעכע קאָמיוניסטנ אומדערווארט אָפּנעזאָגט צו 
שפּרינגענ מיטנ פאראשוט. אונ זי זײַנענ גערעכט. דער, װאָס האָט 
מױירע קאָנ ניט שפּרינגענ. דער װאָס איו באשטאנענ צו שפּרינגענ 
בלויו דערפאר, קעדיי מע זאָל אימ ניט האלטנ פאר קינ פּאכדג, קאָנ 
אויכ ניט שפּרינגענ, מע װעט אימ פאר קינ פּאכדנ ניט האלטנ. 

פּאשקא: װאָס ועדט ער דאָס, קלאװוא? 

אנטאָ1: נעכטנ אינ קװאָװאטאָװע, האָט מיר דער קאָמאנדיר פונ דער עסקא- 
דריליע דערצײילט אזא מינ שפּריכװערט? פונ די אמעריקאנער לופט- 
פּליער: .אוב דו װעסט כאָטש אײנמאָל אינ לעבנ דארפנ האָבנ א פּא- 
ראשיט, אונ דו װעסט זיכ מיט אים ניט באנוצנ, װעסטו אימ שױנג 
מער קײנמאָל ניט באדארפנ האָבנ". אונ זיי זײַנענ גערעכט, די אמע- 


ריקאנער לופט-פליער! טױונטער מענטשנ זײַנענ אומגעקומענ דערפאף ‏ 


װאָס זיי האָבנ זיכ פאולאָרנ אינ דער צײַט פונ א קאטאסטראָפע. אוב 
אפ אויסצויבנ אינ זיכ רויַקײַט אונ דרײסטקײַט דארפ מענ זיכ באנוצנ 
מיט א פרירלעכער אומנעכונג. נאָר, כאוויירימ, דער פּאראשוט אין ניט 
בלױז א מיטל פאר לופט-געפארלאָזיקײַט. מיר אלע האָבנ ניט לאנב 
צוריק געלייענט דאָס בוכ פונעמ פּאָלקאָװניק העלדערס װעגנ דער מיל- 
כאָמע אינ 1936-טנ יאָר. דאָרט רעוט זיכ װעגנ לופט-דעסאנטנ, װעגנ 
אױיסשפּירער, װעלכער מע לאָזט איאָפּ פונ אעראָפּלאנעג: מיר האָבנ 
געלײיענט װעגנ טאנקנ אונ מאסנ-אװטאָמאָבילנ, װעלכע מע ווארפט 
אראָפּ מיט דעמ פּאראשוט. די בורזשוּאזיע גרייט פאר אונדז א מילכאָמע 
פונ דער לופטנ. א שרעקלעכע מילכאָמע. אונ מיר דארפנ זײַנ גרייט צו 
איר. די מאָדערנע אװיאציע, האָט קינ שומ זינ ניט אָנ דעמ פּארא- 
שוטיזמ, אונ אויב מיט דרי יאָר צוריק איז אינ ראטנ-פארבאנד געװענ 
בלויו אײינ פאראשוטיסט, זײַנענ זיי איצטער פאראנ אינ די טױזנטער 
אונ גאָר אינגיכננ װעלנ זיי זײַנ אינ די מיל;אָנענ. (אפּלאָייסמענטג). מיט 
א יאָר צוריק זײַנענ די הױכירעקאָרדנ, פונ פרײַענ פאלנ אונ גענויעב. 
אראָפּועצנ זיכ, געװענ אינ אמעריקע, ענגלאנד, פרײַנקרײַכ. איצט אָבער 
יאָגנ מיר אריבער די רעקאָרונ פונ די דאָזיקע לענרער. מיר, דער דאָר, 
װאָס האָט ניט געװוּסט פונ מילכאָמע, זײַנענ גוייט צו איר, דערפאר 
װײַל יערער טאָג, יעדע שאָ, אפ יעדער געביט פונ אונדזער ארבעֶט, 
שמידנ מיר אויס אומאָפּנױגכארג װילנ אונ דרײיסטקײַט, אָטאָדדי דרייסט- 
קײַט, פארייניקט מיט הויכער טעכניק, שאפט װוּנדער, פאר וועלכע עס 
איו ניס גענוג ניט דער פאנאטישער עקסטאז פונ די יאפּאָנער, ניט די 


טעכאנישע דיסציפּלינ פוג די דײַטשנ, ניט דער אזארט פונ די ענגלישע 
רעקאָרדס-לײַט, 

אָט פאר װאָס אונדוערע פּאראשוטיסטנ צייכענענ זיכ אויס מיט 
זייערע איבונגענ, מיט זײער זעלבסט-באהערשוננ, מיט זייער שועק- 
לאָזיקײַט, אונ געוואגטקײַט פונ די פּאראשוטיסטנ פונ אלע בורזשואוע 
לענרער. א רעװאָלוציאָנער קאָנ ניט זײַנ קינ פּאכרנ! דעם יאָנטעװ 
פונ פּאראשוטיזמ דערקלער איכ פאר געעפנט. (רער אֶוקעסטר שפילט א 
מארש. אפּלאָריסטענטג). 


געכײַעגק אָ קומט אָנ מיט א פּעק? זאכג פינקט איג דער צײַט, װעג אנטאָנ 
האָט פארעגריקט זײַג רערע. 


נעכײענקאַ: װאָס איז דאָ געשענ אווינס? הערט, איכ בעט אײַכ, איכ ביג 
אװעק, איו ער געװענ שטילער פונ א לעמעלע, איכ בינ געקומענ, איז 
ער אנ עמעסער טיגער! אליינ האָט ער זיכ אָפּגעזאָגט צו שפּרינגענ אונ 
אנרערע זאָגט ער, זאָלנ שפּרינגענ. 

פּאשקא: שװײַג! שוינ זאָלסטו שװײַגנ זאָג איכ דיר, רענילעסניצען 

נעכײַענלאָ; װאָס פארשטאָפּסטו מיר דאָס מויל? איכ זאָג עפשער א ליגנ? 
איכ טרײַב רעכילעס? װאָס-זשע, ער האָט זיכ ניט אָפּגעואָגט? ער אני- 
טירט אנדערע, אונ אליינ? 

א שטימע: יאָ, אנטאָנ, אונ דו װעסט שפּרינגענ? 


א טומל. פארשיירענע שטימענ. 


נעכײענקאָ: רײידנ, אונ רײַסנ זיכ אפנ גאָרגל, זײַנענ מיר אלע גרויסע 
בעריעס! 


אנטאָ: (איבערשרײַענריק דעם טומל): שפּרינגענ װעלנ בלױו די װאָס װעלג 
וועלנ... (א טומ?). אונ צווישנ די װאָס װילנ -בינ איכ! (אפּלאָריסמענטג. 
א האָרנ שאלט), 

קלאווא: דער סטארט איז אינ פעלד, די קאָמאנדע פונ אעראָפּלאנ זעצט 
דאָרט פאָר דורכצופירנ דעמ אינסטרוקטאוש, פונ דאָרטנ װעט אינ 
פופצנ מינוט ארומ ארױספּל;ענ דער ערשטער אָטריאד פּאראשוטיסטג, 


װידעף אמאָל א מארש, מוויק, די פאראשוטיסטנ, דער אָרקעסטער, די אסאָאװיִא- 
כימעווצעס מארשירג דורכ, 


שטימעג; יאשקא, זאַלסט ניט פארשעמענ די ערשטע צונויפגעקליבענע קאָ- 
מאנדען 


סעריאָזשקא, זאָלסט ניט פארשעמענ די פּוגאטשאָװער גאסן 
דער פינפטער איז מײַנער א גוטער ברודער, ערנ-װאָרטן 


די פאראשוטיסטג זינגענ. 


ס'האָט קייגער פונ אונרז ניט געװוסט פוןנ קיינ שועק 
איג שלאכט, בא דער אובעט, גאָר שטענדיק פאָװױס 
פוג לױטעונ הים? אונדזער דרײַעץ 

בא אונדז אפ דער ברוסט שטאָלצ בלױט זיכ אווי'ס. 


איג אונדז איז באַלשעװיסטישער װילנ פארייגיקט 
מיט שטאָלצע געװאנטקײַט אונ פינקטלעכג קוק, 
ניט לאָזג סיר װעלג אָפּהאלטג קיינעמ, 

װאָס שטועבט צומ זיג אונדזער פלוג. 


ס'קלאפּנ געוואגט, 
שטיל צום טאקט. 


מיט דרייסטקײַט הערצער פול? ביזג ואנר, 
מע קאָג ניט שרעקנ 

אוג ניט אוױסמעקנ 

פאראשוטיסטנ פונ ראטגלאגר. 


דער אָטריאד, פּיָאָנערנ, אסאָאיװיָאכימצעס, אָרקעסטראנטנ, באגלייטער גייקג צום 

סטארט, הינטער אלעמעג גייש א פאוביטעיטער פ א שק א מיט דער האק. אפ 

פלאצ בלײַבנ אנטאָנ, נעכײַענקאָ, בורלאקאָװ אוב קלאװא. 
ג עכײַענקאָ גייט צו צו אנטאָגעג מיט א קױש. 


נעכײַענקאָ: אָט זײַנענ אײַערע זאכנ, קוים דערשלעפּט, 

אנטאָנ: צו װאָס האָט איר געבראכט צו שלעפּנ דעמ קוישז איכ װעל בא 
אײַכ ניט װוינענ, 

נעכײענקאָ: פארװאָס מאכט זיכ מיר פּונקט צו האָבנ צו טאָנ מיט אלע 
ואלד-גאזלאָנים? איכ האָב געהערט, װאָס איר האָט געלערנט דאָס ייִנגל, 
כ'האָב געהערט! ניינ, שוינ בעסער קאזעלסקי, איידער איר, שוינ בעסער 
קאזעלסקי! 
זי גייט צו צו בורלאקאָװנ, װעלכער שטייט אינ סעדל לעבג קלאיװענ אוג רײַסט 
אָנ בלומעג. דו אלטער, באלאװײירעניק, פארװאָס רײַסטו די ראָזעס? 


נורלאקאָוו: דאָס איז פאר דיר, ,מײַנ טײַערע קאלע" פאר דיר... 
נעכײַענקאָ: כ'האָב אונטערגענייט די קאָמבינעזאָנענ, טאָ גיב געלט. 
; זי גייט אוײַג מיט בורלאקאָװן איג שטוב ארײַג. 


קלאיוא (נייט צו צו אנטאָנעו); איר וייסט גאָר ניט וי איכ בינ צופרירנ, װאָס 
איר האָט זיכ אנטעלאָסנ, אנטאָני. 


נרײַט (שטעקט פלוציונג ארױס דעם סאָפּ פונ פענצטער פונ רײקאָמ): אנטאָנ, מע רופ 


דיכ צומם טעלעפאָנ, פונ געגנט רופט מענ דיכ. 
אנטאָנ: פארװאָס עפּעס ביסטו דאָ? 


ו 


ברײַט: איכ שלאָפ דאָ. 

אנטאָב; נאָר דער רײַקאָמ איז דאָכ פארשלאָסנ. װי אזוי ביסטו ארלינ אהער? 

בּרײַט. דורכ דער הינטער-טיר. קאפּיטאנ ברײַט װײסט אלע גענג אוג אױם- 
גענג; גיי גיכער צום טעלעפאָנ. 

אנטאָן (צו קלאועג): ‏ אינ צענ מינוט ארומ העלנ מיר זיכ זענ. (ער שליסשאום 
דעם וײַקאָם אונ גייט אוײַן אהינ). 

קאזעלסקי (גײַט צו דערנירעריקט צו קלאװענ אונ ניט איר א בוקעס): װוי א לוסט- 
פּליִערנ האלט איכ אײַכ פאר א באלעגאָלע, אונ װי א פרו--שענק 
איכ אײַכ די ראָזעס... אײַער לעבנ הייבט זיכ ערשט אָנ, אונ מײַנס-- 
האָט זיכ שוינ געענדיקט. הײַנט האָט מיכ דער פּראָקוראָר ארויסגערופג 
צו זיכ אונ גענומענ בא מיר אנ אונטערשריפט, אז איכ זאָל אינ ערגעצ 
ניס ארוױיספאָרנ, או דעמ עמעס זאָגנדיק האָב איכ ניט װוּהינ ארויס- 
צופּאָרנ. איכ גיי זיכ איבערבעטנ מיט דער אלמאָנע. דערציילנ איר 
ליגנס ועגנ גראפ פּאָטאָצקענ אונ ווארטנ אפנ געריכט, 

קלאווא: הײַנט נעמ איכ צו בא אײַכ די ראָזעס. א דאנק, 
קאזעלסקי גייט צו נעכײַענקאָנ אינ שטוב ארײַנ, אינ דערועלביקער צײַט גײט 


ארױס פונג דאָרטג בוו לאק אָװ מיט א גיױס פּעקל אונ א בוקעט ראָזעס. קא- 
זעלסקי שטעלט זיכ אָפּ. 


בורלאקאָיו (נײט צו צו ק 7א װעג אוב גיט איר דאָס פעק?): אָס זײַנענ זײ די 
קאָטבינענזאָנעב. פופצנ וובל איבערגעפירט. (גיט איר דעם בוקעט). נא 
דיר דערפאר, װאָס דו האָסט מיר געהאָלפנ אָנלערנענ די צעררייטע, 

קלאוֹוֹא (מיט צװײ נוקעטג איג די העוט ס'ווערט שװער צו לעכנ אם דער 
װעלט! דער גאנצער אעראָפּלאנ מײַנער אין שוג אײַנגעטונקענ אינג 
בלומענ. איכ װעל זיכ באלד אופהייבנ אינ דער לופטנ אונ װעל פונ 
דאָרטג אײַכ באָמבארדירנ מיט ראָזעס. 
בּורלאק אָװ מיט לא װעג גײענ אװעק. קאזעל סקי גייט צו צו נע- 

כײַענקענ. 


קאזעלסקי: איכ בינ געגאנגענ צוריק צו אײַכ, שטייענ גאָר בא אײַכ פרעם- 
דע קוישנ מיט פרעמדע זאכנ, פרעמדע מאנספּארשוינעג טראָגנ פונ 
אײַכ ארויס עפּעס פּעקלעכ! 

נעכײענקאָ (שלעפט אימ בא דער האנט): קאזימיר, גי ניט אװעק! קאזימיר איכ 
בעט דיכ! אינ װעל דיר אלצ דערקלערנ... אבי גיי ניט אװעק, 


זי שלעפּט אים ארײַנ אינ שטוב. 
בו לײט גייט אוױס פוג רײַקאָם, ס'קומט אָג ג א צי א. 


גאליא: ברײַט, טײַערעו! קאָלומאנג דער צװײטער אָטריאךד אין נאָכ ניט 
אוועקגעפלויגנ, מוז איכ געפינענ אנטאָנענ, 
ברײַט: ער איז פארנומענ. 


גאליא: ער האָט באשלאָסנ צו שפּרינגענ, צוליב מיר, אל צוליב מיר. 
איכ װייס... נאָר, ברײַט, ליבינקער, לופ פארהאלט אימ! זאָג, או איכ 
האָג אימ אזוי אויכ ליב, איכ גלויב אים, זאָג אימ, אז מײַנ ליבע מעסט 
זיכ ניט אפנ שפּוונג, זאָלג די כעװרע װי זיי װילנ, אונ איכ זוכ אים, 

זאָג, אז איכ האָב אים ליב. זאָג... נו, לויפדושע ברײַט! 
ברײַט לױפט, אוג שטױסט זיכ אָג מיט פא שק עב. 


פּאשקא: ניט געזענ אנטאָנענ? 
ברײַט: ער איז פארנומענ. 
פּאשׁקא (שטט; לױפ צוּם סטארט אונ פארהאלט אימ. זאָג אימ, אן צו- 
ליב מיר זאָל ער ניט שפּרינגענ. זאָלג אָט די דאָזיקע אואנטיוריסטנ 
װי זײ װילנ, אונ איכ בינ זײַנער א כאװער, מיר טוט װײ דאָס הארצ 
פאר אימ... לויפ!.. איכ לויפ אויכ באלר, 
ב רײַ ט לױפט אונ שטױסס זיכ אָנ מיט ו אָ זעג. 


ראָזא: דו האָסט ניט געזענ?.. 

ברײַט: אנטאָנענ? ער איז פארנימענ, 

רֹאָזֹא (סטינ): לויפ גיכער אונ... 

ברײַט (הױכ אפנ קאָל) זאָג אימ, אז ער זאָל ניט שפּרינגענ, אן צוֹליב דיר 
דארפ מענ ניט שפרינגענ, אז זאָלנ די אוואנטיוריסטנ װי זיי ווילנג אונ.. 

ראָזא: זע, פונ ואנעג װײסטו? 

בּרײַט: דער קאפּיטאנ ברײַט װייס, אלצ! (ער לױפט אװעק 

גאליא: מיר לויפנ אויכ שוינ, 


עס שנײַרט זײ איבער דעמ װעג ק אזע* ס קי װעלכער 5ױפט פונ ג צכ"ײ - 
ענקטָג. 


נעכײַענקאָ (שטייט איג דער טיר אוג ברעכט רי הענט פארביטערט): װאָס איז דאָס גע- 
װאָרנ מיט די מאנסלײַט? זיי אנטלויגנ פונ מיר, פּונקט װי פונ שווארצע 
פּאָקנ! ווארט צו קאזימיר! 

קאזעלסקי: עכ, סארא מײול דאָס איו! אונ איכ האָב זי אָנגערופנ ,לופט- 
באלעגאָלע"! עכ, פארא מײרל דאָס איו! הערט נאָר, װאָס די אלמאָנע 
דערציילט! 

נעכײַענקאָ: קאזימיר, װאָס אנטלויפסטו פונ מיר? 

קאזעלסקי (צו רי קאָטיוגיסטנ): װוּהינ גייט איר דאָס? 

גאליא: מיר גײענ זיכ איבערבעטנ מיט... 

קאזעלסקי (שלאָנט אינעי): איכ גײי אױכ מיט אײַכ! איכ מוו זיכ אומבא- 
דינגט מיט איר איבערבעטנ. נעכטנ באנאכט האָט זי מיר צוריק גע- 
װאָרפנ די ראָוע, אינ איכ האָב זי אָנגערופנ ,לופט-באלענאָלע", גאָר 
זי איו אנ עמטסער העלד. איר בארעכנט נאָר-זי װעט שפּרינגענ אָנ- 
שטאָט אנטאָנענ! 


נעכײַענקאָ: שװײַג, דו האָסט דאָכ געגעכנ א װאָרט... 

קאזעיסקי: טשעפּעט זיכ אָפּ, אלמאָנע! אז איר װעט זײַנ אזא דרייסטע 
אונ װוילרערצויגענע װי אָט דאָס דאָזיקע מייד?ל, װעל איכ זיכ צו אײַכ 
אומקערנ צוריק, ניט פריער! 

פּאשקא: װארט נאָר קאזעלסקי, דו ביסט װידער אונטערנ גלעזל... פארװאָס 
עפּעס קלאווא אָנשטאָט אנטאָנענ? 

ראָזא: דאָס איו אנ אומזינ, איר זענט זײער שיקער קאזעלסקי? 

קאזעלסקי: ניינ, ניט זײיער, איר פארשטייט, דאָס איז אזוי, אנטאָג אונ 
קלאווא זײַנענ פונ איינ װוּקְס, אט די פּענעמער, פּילאָטישע מאסקעס 
פיט ברילנ. נו, װעט אראָפּשפּרינגענ קלאווא אונ װעט גלײַכ ארײַנ איג 
רײַקאָמ. אונ דאָרטנ זיצט פּונקט אזוי אָנגעטאָנ אנטאָנ, ער גייט ארויס 
נעמט אראָפּ די מאסקע אונ זאָגט; 
,גוט מאָרגנ, דאָס בֿינ איכ געשפּרונגעג...* 

גאליא: אונ איר רעדט פונ היצ, קאזעלסקי. 

קאזעלסקי: ניינ! איכ האָב עס אלײנ ניט געגלובט. די אלמאַנע האָט עס 
מיר דערציילט. זי האָט א גאנצע נאכט פאר זיערט װעננ די קאָם- 
בינענזאָנענ אונטערגענייט פאר פופצנ רובל. אונ האָט אפ ביירע קאָם- 
בינענזאָנענ אװועקגעשטעלט דעמ נומער נײַנ, 

נעכײַענקאָ: נומער איינס ניט נומער נײַנ. 

ראָזא: נעכײַענקאָ האָט שוינ װידער אָנגעהױבנ פאנאנדערצולאָזנ רעכילעס. 

נעכײַענקאָ: ניינ, דאָס מאָל לאָו איכ שוינ פאנאנדער דעמ עמעס, 

פאשקא: עס קאָנ ניט זײַג. מיר קענענ אנטאָנענ, ער װעט ניט גײנ אס 
קינ אָפּנארערלל, 

קאזעלסקי; װאָס פארא אָפּנארערײַ? קיינ שומ אָפּנארערײַ איז דאָ ניטאָ, 
פּראָסט פּאָשעט אוויסהעלפנ א כאװער. איכ האָב אלײנ געוענ װי ער 
אין ארײינגעגאנגענ אינ רײַקאָמ, אָט איז ערן 

דורכנ פענצטער פוג רײַקאָם זעט מענ אנטאָנס פיגור. 

פאשׂקא (טטיי): איר זעט? אנטאָנן 

קאזעלסקי: אװואדע. ער װארט דאָ, קלאװא װעט באלד נאָכנ שפּרינגענ 
ארײַנלויפנ אהינ. אימ איב{רגעבנ דעמ רונג, ער װעט ארויסגיינ אונ 
מיר װעלנ אימם באגעגענענ מיט באגריסונג-אויסגעשרייענ. 

פאשקא: נײנ, מיר װעלנ אים שױנ אנדערש באגעגענענ. (ער גײט צו שטיי 
צו צום רײַקאָט, אוג פארמאכט די טיר אפנ ריג?). 

ראָזא: װאָס טוסטו?ז 

פּאשקא: מיר'נ זענ, װער וולמענ װעט נעמענ אפנ העצ. 

גאליא: װארט נאָר װארט... מיר זײַנענ דאָכ געגאנגענ זיכ איבערבעטני. 
אנטשולדיקנ זיכ.., זאָגג, אן מע דארפ ניט שפּרינגענ, אױב דאָס איו 
אים אזוי שװערי.. 
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פאשקא: אונ ער האָט באשלאָסנ פונ אונדז באלוואנעס צו מאכנ. א כױזעק 
שפּילכל! אָט װיָאװי עס פארשאפט זיכ רום דער סעקרעטאר פונ רל- 
קאָם פונ קאָמיוג! 

ראָזא: איכ קאָנ עס ניט גלויבנ.,. אנטאָנ -אונ מיטאמאָל אזא מינ נישטיקע 
לעמעשקע!.. | | ' 

א קאָמיוגיסט (לײפ: אוײַנ); אנטאָנ איז דאָ ניטאָ? באלר הײבט זיכ אום 
דער אעראָפּיאנ. אונ אפנ סטארט אין ער אכ ניטאָ!. 

פּאשקא: װי נאָר קיאװא װעט זיכ אראָפּועצנ, װעלג מיר גלײַכ פונ איר די 
מאסקע אראָפּרײַסנ. אונ דו, קאזעלסקי, גיב דאָ אכטונג אפ דער טיר 
פונ רײַקאָמ, אוב אנטאָנ װעט װעלנ אריסגײנ, זאָלסטו ניט לאָזנ. 
זאָלנ אלע פריַער זענ, או דאָס איז קלאוא געשפּרונגענ, ניט ער. 

בורלאקאָװ קומט אָנ אונ הערט. 


גאליא: ניינ! איכ װעל לויפנ צומם סטארט, איכ װעל איבעריידנ מיט קלאווענ, 
זי װעט ניט ניינ אפ אָפּנארערל... 

בורלאקאָוו שטעלט זי אָפּ}): ווארט. 

גאליא; טאטע, דו האָסט געהערט? קלאווא װעט שפּרינגענ אָנשטאַט אנטאָנענ, 

בורלאקאָו: נעכײַענקאָ, דאָס האָסטו צעקלוננענ? אָט א פּלוידערזאקו 

נעכײַענקאָ: נייג, ועגג דיר האָב איכ גאָרניט געואָגט. 

גאליא: דו האָסט אויכ געװוּסט, טאטע? 

בור?אקאָוו (שטל צי איו): װי דענ, אװאדע, געװוּסט! באנאכט, װענ דו 
האָסט זיכ צעקריגט מיט אנטאָנענ, האָב איכ באשלאָסנ דיכ אָנצולער- 
גענ. אונ אוב װינטער װעט זיכ ארױסװײַת, אז ער קאָנ ניט פאָרנ אפ 
קינ ליושעס, װעט איר זיכ װידער פאנאנדערגײנ? נו, איו האָבנ מיר 
צוגעטראכט, אז קלאװוא װעט שפּרינגענ אָנשטאָט אנטאָנעג, דו װעסט 
זיכ מיט אימ איבערבעטנ, װעסט בעטנ פּארדאָנ, -דערנאָכ װעלנ מיר 
דיר אױסואָגג דעמ גאנצנ עמעס אונ מיר װעלנ אביס? לאכנ פונ דיר. 

גאליא: נאָר איכ בינ דאָכ נעגאנגענ זיכ איבערבעטנ מיט אימ, זאָגג, או מע 
דארפ ניט שפּרינגענ, 

בורלאקאָוו: מיר האָבנ זיכ טאקע אָפּגעואָגט פונ דעמ דאָזיקנ קונצ. אנטאָנ 
האָט באשלאָסנ צו שפּרינגענ טאקע אפ אנ עמעס, 

קאָמיוגיסט (גייט צי צו זײי): אפג סטארט אין אנטאָנ גיטאָ, איכ קום נאָר- 
װאָס פונ דאָרט... 

ראָזא (שטי? צו בורלאקאָװו): פּאשקא האָט אימ פארשפּארט אינ רײַקאָמ. 

בור; אקאָוו; װאָס-ושע האָט איר דאָ אָפּגעטאָג! ער האָט דאָכ דאָרט גערעדט 
דורכנ טעלעפאָנ מיטנ געגנטקאָמ. 

גאליא: װאָס-ושע װעט זײַנ? 

בורלאקאָוו: איצטער איז אלצ פארשטענדלעכ! קלאװוא האָט געװארט אם 
אנטאָנענ, װיפל זי האָט נאָר געקאָגט, דערנאָכ האָט זי װײַוש אס 
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אָנגעטאָנ די מאסקע אונ האָט באשלאָסנ צו שפֿרינגענ די ערשטע. אוֹג דאָ 
װעט מענ מיינענ, אז זי שפּרינגט עס אָנשטאָט אנטאָנענ. 

גאליא; מע דארפ אופעפענענ דעמ רײַקאָמ, זאָגנ אנטאָנענ, או ער זאָל 
לויפנ צומ סטארט,.. 

רֹאָזא: שוינ צו שפּעט. דער אעראָפּלאנ האָט זיכ שוינ אופגעהויבנ, 

גאליא: װאָסיזשע טוט מענ טאטע? 

בוֹרלאקאָו (סטיל צו ראָועג מיט גאליעג) מע דארם צונעמענ די מענטש; 
פונ פּלאצ דאָ, ארױיסלאָזג אנטאָגענ פונ רײַקאָמ אונ אלצדינג אימ דער- 
קלערנ. 

נעכײַענקאָ (צו גאליעג; אנ עקסטרע בריו צוֹ אײַכ. א גאנצנ פרימאָרגנ 
איג קעשענע אימ געטאסקעט. 

גאליא; א דאנק. (צערײַסט דעמ קאָנװערט אוג לייענט), , אונ אָט געזעגענענ מיר 
זיכ, גאלקא, פארבלײַב געזונט מיידעלע מײַנס"!. 

פּאשׂקא. (שטיל צו קאזעלסקיג): מיר, האָבנ שוינ וידעראמאָל דוכט זיכ איבער- 
געזאלצנ, מע דארם צונעמענ אלעמענ פונ פּלאצ אונ ארױסלאָזג אנ- 
טאָנענ פונ רײַקאָם. װאָרענענ אימ, אז מיר װייסג אלצ. נו, מאלץ 
װאָס... נו, האָט ער געװאָלט א שפּאס טאָנ, דער יאט. נו איז װאָס איז 

! דאָ אזוינס... (הױנ) כאוויירימ, קיינער װעט דאָ אפנ פלאצ ניט שפּרינגענ, 

ברײַט (לױפט אוײַג): אלע אהער. באלד װעט דאָ אפנ פּלאצ פאָרקומענ א 
געוואגטער שפּרונג! 

פא צקא: (פארשטעלט אים דאָס מױל): שװײַג דו פּאסקודניאק! אװעק פונדאגענן 

ברײַט (רײַסט זיכ אוויס). לאָז אָפּן 

גאליא (לייענט): , מיר װעלנ ניט קאָנענ ליב האָבנ איינער דעמ אנדערנ! די 
דארפסט האָבנ א מאנ א הויכנ אונ א געואגטנ, א ספּאָרטמענ אוג 
פאראשוטיסט. איכ בינ א שלעכפער ספּאָרטמענ, אונ שפּרינגענ מיטנ 
פאראשוט האָב איכ זיכ אָפּגעזאָגט. נאָר ניט אינ דעמ גייט עס. דו 
האָסט פּראָסט געהאט א טאָעס אינ מיר. אונ קעדיי דיכ אָפּצוהיטנ פונ 
װײַטערדיקע אנטוישונגענ, גײי איכ אװעק..." ראָזא! (שטיל צו איר): מע 
דארפ אלעמענ צונעמענ פונ פּלאצ... צוליב מיר, צוליב אנטאָנענ, דער 
שפּאס איז צו װײַט פארגאנגענ.., 


ראָוא (קוקט איגרערהויכ): זאָל זי כאָטש אביסל אונטערווארטנ מיטנ שפרינגעג, 
| (הויכ אפנ קאָל אוג געמאכט), אכ, איכ האָב דאָכ גאָר פארגעסנ! ער װעט 
שפּרינגענ אפנ לינקנ ברעג טײַכ. לויפנ מיר אהינ, כעוזרען 
ברײַט; אוי, ניינ, ניינ! ער פליט רונד אוום דעם פלאצ אונ דאָ װעט ער 
טאקע אראָפּשפּרינגעג, ערנװאָרטן 
ראָזא (שטיל צו אים): באָלואנ דו, בא דיר פרעגט מענ ניטן 


גאליא (לױפט אפ די טרעפּלעכ צו דער טיר פוג רײַקאָם. זי עפנט אופ דעמ ריגל. נאָר די 
טיר איז פארשפארט פונ אינװייגיק, זי רערט שִטיל, ליבלעכ אוג. דערשלאָגגא 


5 דער געוואגסער פאכרג | 65 


אנטאָנ, טײַערער, עפנ אופ, זײַ מיר מיכל,,. איכ האָב קינ רעכט 
ניט געהאט, איכ בינ גאריש... 


אינדערצײַט נעמענ זיכ פּיּרלא קאָװ, ראָזא אונ פא שקא פאר די הענט 
אונ שטופנ אלעמענ אריס פונ פלאצ. 


ראָזא:; געגאנגענ זאָל װערנ, כעװורע, קומט צו מיר טרינקענ טיי מיט כאל- 
ווא, דאָ איז נאָכ לאנג צו ווארטנן 

ברײַט: ניינ, ניינ, ניט לאנג. אָט פליט ער שוינ ארומ דעמ פּלאצ. 

פאשַׂקא ושטופּט ברײַטג א פױסט אונטערג גאָז): פּראָװאָקאטער! גאפּאָנ! אװעק פונ- 
דאנענ. 


אלע שטופּנ בּרײַטג, זיי ווינקענ אימ, מע שלאָגט אים, מע קװעטשט אימ פאר 
דער האנט, אז ער זאָל שװײַגנ. 


ברייט (גיט פארשטייענדיק גאָרניט שרײַט פארצווייפלט): װאָס שלאָגט איר מיכ? װאָס 
װינקט איר מיר? צו װאָס כאפּט איר מיכ פאר די הענט, װאָס פארא 
שלעכטס האָב איכ אײַכ געטאָנ? אַט פליט ערן 

נעכײַענקאָ: אוי, היילקער פאָטער אינ הימל! 

א פאָטער: גאזלאָנימ אפ זיכ אליינ! 

קאזעלסקי: עכ, סארא מיידל דאָס איז! 

בּרײַט: סארא געוואגטער! 

פּאשקא: ניט אינטערעסאנטו! 

ב'רלאקאָוו: האָט זיכ אופגעעפנט! 

ראָזא: סארא פּראכט! 

ברײַט: מאָלאָדעצ! 

קאזעלסקי: עס טראָגט זיכ אװעק! 

ראָזא: אײַ, ס'איז שוינ נימעס געװאָרג. 

פּאשׁקא: מע האָט שוינ געזענו 

ראָזא: אהער! 

בורלאקאָו: צו דער װאָלגע! 


אלע אויסער גאליעג פארײַסג די קעפּ ארופ אונ לויפנ רעכטס. 
פּאשקא: ניינ. אינ פעלד אריינ! 


אלע לויפנ לינקס. 
ברײַט: שטייט, סטאָפּן,, 
ראָזא: אפ פּוגאטשאָװער! 


אלע איבערכאזערנדיק די מיזסאנסצענעס פוג ערשטנ אקט, לויפנ איג דער טים 
פונ רער בינע. אינ דער צײַט פלִיט א פּאראשוטיסט איג א בלױיעג קאָמנינעזאָג 
מיט א נומער איינס אפ דער ברוסט אוג אינ א מאסקע אפ דער בינע אוג 
גלײַכ איג אפישנ-בײַרל ארײַג. איבער דעמ אפישל-בײַרל וויקלט זיכ פאנאנרער 
דער פּאראשוט אונ מאכט עס עגלעכ אם א גיגאגטישג שװאָמם. דורכ דעם 
דורכגעבראָכענעם ריל פונ אפישל-בײַר? זעט מענ ארויס דעם פּאראשוטיסטס פיס, 
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גאליא (זעצט מיט די פּױסט אינ דער סיר פונ וײַקאָם): אנטאָנ! מיר װוייסנ אלצ! 
גיי ארויס, אנטאָנ! : 


דער גאנצער אוילעמ שטופּט אָפּ ר אָ זענ, פאשקענ, בירלאקאָװג אונ 
לויפנ צוֹם אפישנ-בײַרל, 
שטימענ: רײַס אראָפּ פונ איר די מאסקע! 
לאָז זי ניט ארײַג אינ רײַקאָמ! ‏ . 


זיי ברעכנ דאָט אפישל-בײַרל, אונ זיי בלײַבן מיטאמאָל שטיל. פונעמ אפישן- 
בײַרל גייט ארויס אנטאָנ אוג קאָוטשעט זיכ קעגנ דער זוג. 


אנטאָנ: װי קומט אהער אנ אפישנבײַרל? ס'ערשטע מאָל זע איכ עס. 


(קיקט ארופ איג הימל) פונדעסטװעגנ אין עס גאנצ נישקאָשעדיק הויכ... 
גאליא: 


ראָזא: 

קאזעלסקי: 

פּאשקא; 

שטימענ; פארװאָס האָסטו אונדן אָפּגענארט, ראָזא? 
אָנגעפּלאפּלט! 

ראָזא: מיר האָט קאזעלסקי דעמ קאָפּ פארדרייט, 

קאזעלסקי: אונ מיר--געכײַענקאָ! 

נעכײַענקאָ: בורלאקאָו האָט מיר געואָגט, 

בורלאקאָוו; הײסט עס, אז דאָס האָסטו טאקע אָנגעפֿלױדערט? יעסיפע 
מײַנע. אונ איכ נאר האָב געגלויבט. 

נעכײענקאָ (רײַטט אראָפּ רי מעלרוננ, אז זי גיט אָפּ א ציטער אוג שלעפּט קאזעלסקיג איג 
שטוב ארײַנ): קומ, קאזימיר אדאמאָװיטש, לאָמיר גײג, דערצייל מיר 
עג דרײיסטקײַט... װעננ ראָזעס אונ די סעדער פונ גראפ פּאָטאָצקי. 
קומ צו מיר, טײַערער... 

קאזעלסקי (שטייט אינעמ פאלעסאדניק צװישג די ארומגעסליקטע ראָזע-קוסטעס): קיינ 
אײינ ראָזע איז ניט פארבליבנ! ניטאָ שוינ מער קייג סערער... אונ קיינ 
דרײיסטקײַט איז שוינ ניטאָ... ס'איז געבליבנ נאָר אנ אונטערשריפט, 
אז איכ טאָר ניט ארױספאָרנ אינ ערגעצ, אונ איכ האָב געמינט, אז 
דאָס װעט זײַנ א גרויסמוטיקער טאט, שפרינגענ פאר א פרײנט... זי 
לויפנ פוג אעראָפּלאנ אינ דער לופט, פּונקט װי זי װאָלטג גײנ אינ 
קאאָפּעראטיוו נאָכ קרויט אונ דאָס װערט אָנגעוופנ א ,קלוב פונ 
זעלבסטמערדער"... (ער רײַסט אראָפּ דעמ אופשריפט .די ראָזעס ניט טשעפּענ* אוֹג 
װארפט אימ ארײַג איג װאָלגע) , עכ, ול גוט, װי פריש עס זײַנענ געװענ 
די ראָזעס!י : 

גאליא: אנטאָג, ליבער, װי ארומ ביסטו דאָס ארויס פונ רײַקאָמ! מע האָט 
דאָכ דיכ דאָרט פארשפּארט, 


(אלע מיטאמאָל) אנטאָנ! 
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אנטאָנ: איכ בינ געקומענ צו לויפנ, װענ דער אעראָפּלאנ האָט זיכ שױנ 
געהאט קימאט גערירט פונ אָרט. ברײַט האָט מיר אופגעעפנט די הינ- 
טער טיר פונ רײַקאָמ, דער קאפּיטאנ בוײַט װײסט אלע גענג אונ 
אויסגענג, 

רֹאָזא (שטױנט): אונ ברײַט האָט געװוּסט, אז דו שפּרינגסט, אונ האָט גאָר- 
ניט געזאָגט.., 

ברייט: װאָס גאָרניט געזאָנט? איכ האָב געשריענ אונ אלע האָבנ מיכ גע- 
שלאָגנ, געקנײַפּט, געריסנ פונ מיר שטיקער פלייש אונ מע האָט מיכ 
געטריבנ איכ ווייס אליינ ניט װו.. | 

גאליא: אונ דו ביסט אפ אונדו ניט אינ קאעס? 

אנטאָנ: װענ איכ װאָלט ניט הערנ, װי איר זײַט אלע געגאנגענ זיכ איבער- 
בעטנ מיט מיר, װאָלט איכ געװענ אינ קאעס. 

רֹאֲזֹא (צו אנטאָגענ); אונ דו האָסט גאָר קינ מוירע ניט געהאט? 

אנטאָנ: ניינ, פארװאָס, איכ האָב שרעקלעכ מויוע געהאט. נאָכדעמ האָב 
איכ זיכ אראָפּנעװאָרפג פונ אעראָפּלאנ, א שלעפּ געטאָנ דעם רנג, 
דער פּאראשוט האָט זיכ געעפנט אונ איכ בינ געשװוּמענ אינ דער 
לופט, װי אפ א הױדעלקע, לאָזט זיכ אויס, אז דאָס אין גאנצ אָנגע- 
נעט, אונ איכ, לאָזט זיכ אויס, בינ שוינ גאָוניט אזא פּאכדנ, 

בורלאקאָוו: גײ, דו ביסט א דרייסטער מענטש, זונ מײַנער! מיט יעדנ טאָג, 
מיט יעדער שאָ מאכנ מיר אזעלכע פאָושריטנ, װאָס דאָס שפּרינגענ פונ 
א פּאראשוט װײַזט אויס קעגנ זי װיא קינדער-שפּיל, דו ביסט א קאַ- 
מוניסט. דו ביסט א זיגער אונ פארגעס, איכ בעט דיכ, װעגנ דײַנ 
פּאכדאָנישקײַט, פארגעס, זונ מײַנער! 

ראָזא: איכ װעל אויכ שפּוינגענ, פּאשקא, קריג מיר ערגעצ א קאָמבינעזאָנ. 

פּאשקא: איכ בינ שוינ ניט מער קיינ סעקרעטאר פונ רײַקאָמ אונ ניט קײנ 
מיטגליד פוג ביוראָ, װועסטו מיכ נאָכ איצטער ליב האָבנ, ראָזא? 

ראָזא: װי א רעדאצקטער? 

פאשקא: נו, זאָל זײַנ װי א רעדאקטער, װי א מיטגליד פונ ביוראָ אונ וי 
גלאט אזוי? 

ראָזא: כ'האָב מוירע, אז יאָ. 


ס'הערט זיכ א ווישנ פונ א מאַטאָר, װעלכער דערנעענטערט זיכ. דאָס רשנ 

איו אזא שטארקס, אז עס פאוהילכט אלע איבעריקע קלאנגענ ארום, פּונלט װי 

, דער אעראָפּלאג װאָלט פארבײַ געפלױגנ אפ דער סאמע בינע. אלע פארײַטנ די 
;קעפּ ארופ, נאָר זיי בויגג זיכ ניט װילנדיק אײַנ, 


ברייט; אָט דאָס הייסט א ראזיר-פלי} פונ דער הייכ שיט זיכ בלומענ אױסשפּוייטג- 
דיק אפ דער בינע א װעג פונ ראָזעס. 


וש. 


} + 


בורלאקאָוו: דאָס קערט אונדז קלאווע. אום צוריק די בלומענ! זי באָמבא- 
= דירט מיט ראָזעס! 
ברײַט: זי האָס עפּעס אראָפּגעװאָרפנ פונ אעראָפּלאנ! עס פליטן 
נעכײענקאָ: אוי, פאָטער הײיליקער אינ הימל! 
קאזעלסקי: געזענו 
ראָזא: ס'האָט זיכ אופנעעפנט! 
בורלאקאָוו: אהער! 
נעכײַענקאָ: צו דער װאָלגעז 
אלע פארײַטנ די קעפּ אוופס, שױנ מער פונ געװונהײַט װוי נײַגעריקײַט, לױיפנ 
אפ רעכטט אונ װערנ פארשװוּנונ. אפ דער בינע בלײַבט ג א ליא, אנ אָג, 


בר ײַט אוג א קליינ מיידעלע, אינ דער מיט בינע לאָזט זיכ אואָפּ אם א קליי- 
נעמ פּאראשוט א בוקעט פונ ראָועס. 


גאליא: װאָס אין דאָס? (ױ כאפּט עס). א בריוו אפנ בוקעט? (ױ נעמט ארױס פונ 
נוקעט א קאָנװעיט). דאָס איז צו דיר, אנטאַנ! מע מעג? (ױ ליענט). ,, איכ 
באנוצ זיכ מיט דער פּאראשוטנ-פּאָסט, קעדיי אײַכ איבערצוגעבנ, גע- 
וואגטער אנטאָנ, אנ אָפּצײכענונג. אײַער שפּרונג; איז געװענ א ריכ- 
טיקער, איר האָט זיכ גוט אויסגעדרייט קעגנ װינט, מע האָט נאָר בא- 
דארפט עטװאָס מער אָנציִענ די רעכטע פאלונ--װאָלט איר זיכ ניט 


אראָפּגעזעצט אינ אפישנ-בײַדל. מײַנ גרוס. קלאווא". (ױ טשעפּעט אָמּ פונ 
דעמ בריוו א בלויע אָפּצייכענינג אונ טשעפּעט עס אָנ אנטאָנענ אפ דער בווסט). איכ 


בינ א שמאטע, אנטאָנ, דערהארגענענ מיכ איז װײניקי.. 
א קלייג מיידעלע (צו ברײַטג): הער נאָר, דו, מאכ עפּעס אזוי, אז איכ זאָל 
אויכ שפּרינגענ. דו ביסט דאָכ עפּעס בא זיי דער ,סאמע גלאוונער".. 
ברײַט: שפּרינגענ טאָר מענ ניט, אָט פליענ אביסל אפנ אעראָפּלאג; אָט דאָס 
קאָנ זײַנ יאָ. 
מיידעלע: א קלוגער!.. אונ דאָס איז ניט שרעקלעכ? 
גאליא: איכ לו: צומם סטארט, אנטאָנ, באלר װעט ארויספליִענ דער צווייטער 


אָטריאד. (יויפנדיק). אנטאָנ, מיר האָבנ ווידער ניט באװיזנ צו גיינ 


אינ .זאגס". 
אנטאָב: הײַנט איו דער זאגס פארמאכט, אנ אויסגאנג-טאָג, פלי, גאלקא 


דו װעסט פארשפּעטיקנ! 
גאליא אנטלױפט, אינ הינטערגוונט קערג זיכ אום מיט געזאנג, פאיגאָטנ 
מיט זוג דער אָטויאד פּאראשוטיסטנ, נאָכ זיי לויפנ נאָכ נײַגעריקע. 


שטימענ: זי גייענ! זיי גייענ צוריק! 
צייל נאָר איבער, אלע זײַנענ דאָ צוריק? 
סעריאָזשקא מאָלאָדיעצ, זייער אָנגענעמ! 
אָט איז ער דער פינפטער! דער בלאָנדינטשיק! גייט אױכו 
יעֶדער פינפטער, װי א זײגער! 


בר לט (צום מיירעלע); װער האָט דיר געזאָגט, אז עס אין שרעקלעכ? דו ביסט 
דאָכ א קליינינקע, דו ביסט א פּ;אָנערקע, דו ביסט א זיגערנ, דו האָסט 
פאר קיינ זאכ קיינ מוירע ניט... קומ, טעכטער?, קומ, לאָמיר גֵייני,, 
מע זעט װי איג הימ? פליָענ אוג לאָזנ זיב אראָפּ קלייגע זײַרעגע קופּאָלנ. . אונטג 
אפ רער ערר הערט מעג א ליך; 
געזאנג! . 
ס'האָט קיינער פוג אונדז ניט געװוסט פונ קיינ שרעק 


איג שלאכט, בא דער ארבעט, נאָר שטענריק פאָרױס! 
פוג לויטערנ הימ? אונדזער דרײַעק--- 


בא אונרז אפ דער בווסט שטאָלצ בלױט זיכ ארױס. 
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